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U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! 

ZNAMENJA U ALLAHOVIM 
STVORENJIMA 

(Uzvisen je i Velicanstven On!) 

Neka je blagoslov i mir Allahov nasem prvaku Muham- 
medu, njegovoj porodici i drugovima njegovim! 

PROSLOV OVOJ KNJIZI 

Hvala Allahu koji je darovao Svoje darove u perivojima 
baSCi Njemu bliskih ljudi, i koji je torn vrjednotom odliko- 
vao medu Svojim Stovateljima posebno one koji razmiSlja- 
ju, koji je ufiinio razmisljanje o Njegovim stvorevinama sred- 
stvom prodiranja cvrstoga jamstva u srca Njegovih pronicljivih 
Stovatelja — da izvedu dokaze o Njemu — slavljen neka je 
On! — , posredstvom Njegova fiinjenja, pa da Ga tako spo- 
znaju, i istinito se osvjedoce da nema bozanstva osim Nje- 
ga, te da Ga kao Jednog Jedinog posvjedocuju, i da, k to- 
me, zrenjem uvide Njegovo Velicanstvo, Uzvisenost, te Njega 
Cisto i kako Njemu dolikuje vjeruju, jer je On taj koji stoji 
pravedno iza Istine u svim prilikama, a ljudi su svjedoci toga 
svojim zrenjem i zakljuCivanjem, i da spoznaju da je On Blagi, 
Svemoguti, Sveopti Znalac, kako je to On i kazao u Svojoj 
Plemenitoj Knjizi: All ah svjedoci da nema drugog Boga 
osim Njega — a i meleki i uceni — , i da On postupa pra- 
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vedno. — Nema Boga osini Njega, Silnog i Mudrog! 1 ) Neka 
je blagoslov i spas prvaku svih vjeronavjestitelja, predvodniku 
svih bogougodnika, iscjelitelju svih grijesnika, Muhamme- 
du, pecatu vjerovjesnika, njegovoj porodici i drugovima, nek' 
im je visost i Cast do Dana Sudnjega! 

A nakon proslova velim: Brate moj , Allah te usretio srednim 
udjelom spoznavatelja, i darovao ti dobro i Ovoga i Onoga 
svijeta, bududi da je pravi put u spoznaji Boga, slavljen je 
On, i usredio te veliCanjem Njega baS posredstvom Njego- 
vihstvorenja: kroz razmisljanje ocudimaNjegovih stvorevina 
i kroz razumijevanje znamenja u vrstama Njegovih stvo- 
renja. Buduti da je takav put uzrokom cvrsta uvjerenja, a 
u tome se pomalja nesklad u stupnjevima bogougodnika, ja 
sam napisao ovu kn jigu svraca judi pozornost umo vima umnika 
na odredenje vrsta znamenja i blagodati na koje ukazuje 
vetina stavaka Kur'ana. Jer, Allah Velicanstveni stvorio je 
umove, upotpunio upute za njih Ob javom i naredio umnim 
ljudima da promatraju Njegova stvorenja, da razabiru i da 
uzmu pouku iz cuda Sto ih je stvorio u Svojim stvorenjima, 
sukladno Njegovim rijeCima, slavljen neka je On: »Reci: »Po- 
smatrajte ono sio je na nebesima i na Zemlji!« 2 ) — te rije- 
Cima: »I Mi smo sve zivo od vode stvorili, zar nede vjero- 
vati!« 3 ) — te drugim jasnim stavcima i razgovjetnim doka- 
zima koje razumije onaj ko ih duboko promiSlja, onaj ko 
domasa do razlika u njihovim znaCenjima, koji smatra ve- 
liCanstvenom spoznaju Boga, slavljen neka je On, spozna- 
ju koja je uzrok sreCe i uspjeha kojeg je svojim Stovatelji- 
ma On obedao iz dobrote, pa i vise od toga! 

Ovu sam knjigu podijelio u poglavlja. Svako poglavlje obu- 
hvata jedan vid znamenja iz spomenute vrste stvaranja, a 
sve to ve£ prema tome Sto privlaCi pozornost nasih umova, 
na §ta smo ukazali; pa ipak, kada bi se skupila sva stvore- 
nja s ciljemnavodenja svega Sto je Bog stvorio, slavljen i ve- 
licanstven neka je On, te cak s ciljem navodenja samo onih 
znamenja Stoih jepolozio u samo jedno stvorenjemed' svojim 
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stvorenjima, opet, dakle, sva ta stvorenja ne bi bila u sta- 
nju da sve to navedu, niti da navedu sve te blagodati koje 
je Allah Velicanstveni svakom od stvorenja darovao i Sto su 
stvorenja dobila, niti ono Sto im je od njihovoga Gospoda- 
ra VeliCanstvenoga dospjelo. 

A Allaha mi molimo da nam u tome korist priskrbi Svo- 
jom miloSdu i Svojom dare2ljivo3<5u! 


1 ) Ali Imran, 18. 

2) Jwius, 101. 

3) Enbijti, 30. 
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I glava 


RAZMlSUANJA 

0 STVARANJU NEBESA I O OVOME 

SVUETU 

Allah velicanstveni veli: »Azaslone pogledaju nebo iznad 
sebe? — kako smo ga Mi sazdali i ukrasili i kako u njemu 
nema nereda!« 4 ) K tome, Allah Velicanstveni i Uzviseni veli: 
"All ahje sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio...« 3 ) 

Znaj, Allah ti se smilovao, da ti, kad se svojom misli udu- 
biS u ovaj svijet, zapazaS da je taj svijet kao jedna sazdana 
ku(5a u kojoj je pripravljeno sve Sto je potrebno! Nebesa su 
podignuta poput krova, a zemlja je rasprostrta poput pro- 
stirke. Zvijezde su utaknute kao svjetiljke, a dragulji po- 
hranjeni kao opskrba. Sve je to pripravljeno i zgotovljeno 
kao takvo, a covjek je u toj kuti kao gospodar koji uprav- 
lja onim Sto se u njoj nalazi: vrste bilja su zarad njegovih 
potreba, vrste zivotinja rasporedene su zarad njegovih sv- 
rha. Allah Velifianstveni stvorio je nebesa i ufiinio da njihova 
boja bude najjace sukladna za oCi i pogled, i ta boja pogled 
osnazuje. A kada bi tu bili proplamsaji ili svjetla, onda bi 
to naskodilo posmatrafiu neb a. Jer, pogled u zelenilo i pla- 
vetnilo odgovora ofiima, a i duse nalaze pri pogledu u nebo 

1 u njegovo prostranstvo ugodu i rahatluk, naroCito onda 
kada se prolijevaju zvijezde nebeske i kada se pomalja sv- 
jetlost njegova Mjeseca. Pa i kraljevi prave na svodovima 
svojih prostorija za sjedenje, urese, uklese i ukrase na ko- 
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jima posmatraC zatice smiraj i Sirinu. Medutim, kada po- 
smatrafi dugo zadrzi svoj pogled, i kada to opetovano Cini, 
javlja se dosada i mine divota i Sirina koju je pogledom u 
tim ukrasima nalazio, a takav slucaj nije pri posmatranju 
neba i nebeskih ukrasa! Ima i kraljeva koji zadivljeno gle- 
daju u nebesa; medu njima imade onih koji, kada ih ozlo- 
jedi i rasrdi nesto med' stvarima koje srdzbu prouzrocuju, 
traze utofiiste u onome Sto im pruza Sirinu — u pogledu u 
nebo i prostranstvo nebeskih sfera. Mudri ljudi su kazaJi: 
U svome stanistu ti kod sebe praviS smiraj i ugodu po mjeri 
smira ja i ugode kakvu si nasao gledan jem u nebo. — A ne- 
bo nosi svoje kitnjaste zvijezde i Mjesec, i pokretima neba 
kredu se i zvijezde pa se po njima zapuduju stanovnici ze- 
maljskih krajeva; na nebu su putevi zvjezdani, nepresta- 
no im se tragovi nahode na zapadu i istoku, ne nalaze se ra- 
zgovjetni niti prima ju oblik i formu svjetlosti. 

A neki vele da su to majusna zvijezda, gusta i u skupina- 
ma. Po njima put trazi za daleka putovanja onaj ko zalu- 
ta, on te zvjezdane puteve otkriva ma na kojoj strani da su, 
i prema njima se zapuduje. Kazu da se na te zvjezdane sta- 
ze ukazuje i rijeCima Uzvisenog Allaha: »Tako mi neba punog 
zvjezdanih staza!« 6 ) Kazu: arapska rijefi hubuk (zvjezda- 
ne staze) znaCi turuk (zvjezdani putevi). 

A neki, opet, vele da su to one ukrasene zvijezde, one su 
jasni znakovi koji ukazu ju na svoga Sazdavatelja i na Nje- 
govo mudro i postojano djelo, koje upuduje na prostrans- 
tvo znanja njihova Stvoritelja i naCine njihove ustrojstva, 
kao §to takoder upuduju i na volju njihova Stvoritelja. Pa, 
nek je slavljen Onaj Modni, Znalac, Onaj prema Cijoj volji 
sve tece! 

Vele da u promatran ju nebesa imade deset koristi: malaksa va 
briga, umanjuju se ruzne primisli, i§Cezava umi§ljanje straha, 
sjedamo se Boga, Siri se u srcu velicanje Boga, i§Cezavaju 
brezvrijedne misli, gledan je u nebo koristi za lijecenje bo- 
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lesti zjenice, tjeSi Ceznjivog, umiruje zaljubljene, a nebo je, 
takoder, pravac kuda odlaze molitve molitelja! 


4) Q&f, 6. 

5) Talak, 12. 

6 ) Zarijat, 7. 
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II glava 


O ZNAMENJU SUNCA 

Bog Velicanstveni kaze: »I On je Sunce ucinio svjetilj- 

kom!«7) 

Znaj da je Bog Velicanstveni stvorio Sunce u svrhe koje 
dokraja znade samo On jedini! A od Njegove mudrosti ko- 
ja se ofiituje na Suncu je i to da je On ufiinio da kretanja 
Sunca ustanovljavaju nod i dan na svim pojasevima Zem- 
lje. Da toga nije, bile bi niStvane odredbe vjere; jer, da ne- 
ma nodi i dana, kako bi ljudi ravnali svojim sticanjem i ka- 
ko bi odredivali svoje stvari, pri stan ju kad ih svijet tamni 
okruzuje?! I kako bi se ljudi brinuli o zivotu u nedostatku 
ugode svjetla i koristi njegove?! Da nije sjaja sunceva svje- 
tla, ne bi se ljudi koristili vidom i odima, niti bi se pomalja- 
le boje! Promisli stanje sunceva zalaska i iSceznuda od sta- 
nja kad ono izlazi stvorenjima, razmisli o znamenju koje 
se u tome nahodi! Da nije tako, stvorenja ne bi mogla naCi 
smira j niti stanak, uprkos njihove velike potrebe za smirajem, 
odmorom tijela, ugasnudemnjihovih cutila, te razzivljavanjem 
probavne snage koja treba svariti im hranu i probaviti op- 
skrbu. 

Da nije zalaska Sunca, pohlepa za hranom bi nagnala zi- 
va bida da neprestano jedu i da to dugo Cine, i to bi im uve- 
Calo burage u njihovimtijelima. Jer, naime, veCina zivih biCa 
se ne bi smirila niti stanka naSla da nije dolaska nodi, sve 
to iz silne zel je da dodu do onoga Sto im priskrbl juje kori- 
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st. A, k tome, i Zemlja bi se zagrijala od dugotrajnog sija- 
nja Sunca i njegove nepretrgnutosti tako da bi sagor jelo sve 
Sto je na njoj od zivotinja i biljaka. Ali sunce je, po svome 
izlasku na vrijeme i po svome zalasku na vrijeme, u pogle- 
du svjetlosti, poput neke svjetiljke za stanovnika neke na- 
stambe, svjetiljke koja im neko vrijeme osvjetljava, a neko 
vrijeme je utrnuta, e da bi tako mogli zaputiti se po mra- 
ku, ali i spavati. Sunce je, takoder, po svojoj toplini poput 
neke vatre na kojoj stanovnici te nastambekuhajui zgotovljuju 
hranu, pa kada im hrana bude zgotovljena i kad im vatra 
ne bude vise potrebna, tad je prihvada onaj iz njihova su- 
sjedstva kome je sada potrebna i kojom se on koristi. Pa kada 
i on udovolji svojoj potrebi, prosljeduje je drugima. Tako 
se Sunce uvijek troSi na korist bida koja nastanjuju Zem- 
lju, po opreci svjetlosti itmine ta bida semedusobnopoma- 
zu ili medusobno bore, u cemu je opetboljitaksvijeta i nje- 
gov opstanak. 

Na ovo pitanje imade jedna aluzija u rijedima Allahovim: 
»Ti upitaj: »Kazite vi meni — ako bi All ahdao da vain 
nod potraje vjecno, do dana Sudnjega, ko ji bog bi vam, 
osim Allaha, svjetlost dao?!« 8 ) 

A potom se po suncevom radanju ranije ili pak kasni je izjed- 
nadavaju i izravnavaju godisnja doba te izjednacavaju po- 
trebe biljaka i zivotinja. 

Posmotri samo kako se sunce krede svojom putanjom neko 
vrijeme: ono izlazi svaki dan i zalazi svaki dan drugom sta- 
zom koja mu je odredena odredbom njegovoga Stvoritelja! 
A da nije takvog izlazenja Sunca, i takvog zalazenja, ne bi 
se razlikovali nod i dan, i ne bi se znala vremena! A kad bi 
tmina i nod trajno potrajali, u tome bi bila propast za sva 
stvorenja. Posmotri, onda, kako je Bog dao da nod bude smi- 
rajem i podinkom, a dan odredio za sticanje, i posmotri kako 
On udijeva nod u dan, i dan u nod, i kako On uvodi pove- 
danje i smanjenje u njih, i to sve po odredenom redoslije- 
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du. Posmotri kako se Sunce naginje svojim kretanjem pa 
se onda baS zato razlikuju ljeto i zima. 

Kada Sunce putanjom krene nanize sa sredine neba, ta- 
da zahladi zrak ipojavljuje se zima. A kada se izravna sa 
polovinom neba, tada sepojaca zega i pripeka ljetna. A kada, 
opet, Suncebudenekakoizmedutoga, tada seizjednaci vrijeme 
i time se izravnaju i uravnoteze potrebe biljaka i zivotinja 
izravnavanjem ova cetiri godisnja doba. 

A Sto se tice joS dobra koje se u svemu tome nalazi, jeste i 
to da se toplota za vrijeme zime vrada u stabla i biljke, pa 
tada nastaju tvari za plodove i zgusnjava se zrak, i iz njega 
nastaju oblaci i kisa. Tada osnaze i tjelesa zivotinja i jaca- 
ju djelovanja prirode. A na promaljede pokrene se priro- 
da u tvarima koje su nestale za vrijeme zime , pa se onda pomalja 
bilje Bozijom dozvolom i zatreperi drvede. Vedini zivotinja 
tada se javl ja zelja za potomstvom, a ljeti opet zagrije se zrak 
i uzriju plodovi. Visak odebljalih tjelesa ljeti takoder izmrsavi 
i nestane, a povrSina zemlje se sasuSi pa bude pogodna za 
odgovarajude poslove obrade. Sjeseni, opet, oCisti se zrak, 
umnoze se bolesti, produlji se no£ pa se u njoj radenekiposlovi, 
a pogodno je i za sjetvu jesensku. Sve ovo usli jeduje postupno 
i po mjeri tako da ne bi prijelaz bio iznenadan. A imade se 
ovdje joS toga kazati, ali bi se otiSlo daleko. 

Eto, ovo te upucuje na odredbu Mudroga Znalca i na pro- 
stranstvo Njegova znanja. A zatim joS razmisli o prelaze- 
n ju Sunca medu ovim zvi jezdima e da bi se tako ustanovio 
krug godine. Ovaj krug jeste taj koji okuplja Cetiri perio- 
da: zimu, ljeto, proljede i jesen. Kretanjem Sunca kroz ta 
zvijezda jeste po punini i po mjeri, njime plodovlje i bilje 
dozrijevaju i postizu svoju svrhu. A potom se Sunce opet 
vrne i zapocinje joS jedno vrijemesvogakretanja, a timnjenim 
ponovnim hodom ispuni se godina. A brojanje godina po- 
Civa na tacnosti, prema proticanju vremena i datiranju, a 
po odredbi Mudroga Znalca. 

A promisli i o Suncevom osvjetljavanju svijeta, kako ga 
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je rasporedio Uzvisenii Velicanstveni Allah. Na un e, da Sunce 
izlazi samona jednomemjestukojenebiprekoracivalo, njegova 
ozracja bi domasala samo na jednu stranu, a bez Sunca bi 
ostale sve druge strane. I onda bi brda i zidovi zastirali te 
strane. Ali, Velicanstveni Allah je dao da Sunce sija s po- 
cetka dana i od svoga izlaska s Istoka, pa se onda njegove 
zrake sire prema onome sto se nalazi naspram njih na za- 
padnoj strani. A potom Sunce ne prestaje da kruzi i pre- 
kriva stranu po stranu dok ne skonca na zapadu i na ono- 
me Sto je od njega bilo zastrto s pocetka dana. Pa ne ostane 
nijedno mjesto a da ne uzme jedan dio svjetlosti Sunca! 

Posmotri, zatini, duljinu noci i dana i to kako ih je vre- 
menski ustrojio Velicanstveni Allah — sve s ciljem boljitka 
za svijet. Dan i noc su nekako po trajanju tu negdje; kada 
bi to trajanje prekoracili, naskodili bi svemu Sto se nalazi 
na lieu Zemlje, zivotinjama i biljkama. 5|to se zivotinja ti- 
ce, one se ne bi smirivale sve dok imadu danjeg svjetla, a 
stoka se ne bi sustezala od pase, pa bi se u torn slucaju ispa- 
Sa prometnuJa u Stetu po stoku. A kada su biljke posrijedi, 
na njimabidugotrajno bila Sunceva toplinapa bibilje sparusila, 
ono bi se sasugilo i zapalilo. A isto tako, kad bi i noc potra- 
jala dugo, to bismetalo da se neke zivotinje krecu, da se daju 
u potragu za hranom i prezivljavanjem. U torn bi slucaju 
prirodna toplina opala, pa bi se bilje smrzlo, sagnjilo i pro- 
palo, kako se to inace dogada biljkama kad su na mjestu na 
koje ne pada sunce. 


7) Nilh, 16. 

8) Qasas, 71. 
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Ill glava 


O ZNAMENJU STVARANJA 
MJESECA I ZVIJEZDA 

Allah Velieanstveni i UzviSeni kale: »Slavljen je Onaj koji 
je na nebu stvorio sazvijezda i dao na njem svjetiljkui Mjesec 
osvijetljeni!« 9 ) 

Znaj, Allah te usrecio, da Allah Velieanstveni i Uzviseni, 
posto je dao noc da bi se ohladio zrak, smirile zivotinje i na 
pocinak po&le, je ufiinio — Velicanstven nek' je On — noc 
tamnom, mrklom, bez ikakve svjetlosti, kako bi onemogu- 
cio bilo kakvo obavljanje poslova. Medutim, mozda je lju- 
dima nekada potrebno obavljanje kakva posla nocu, bilo 
to iz nuzde ill pak zato Sto su u vremenskom tjesnacu pre- 
ko dana, ili, opet, sto je preko dana velika zega i pripeka, 
ill mozda zbognecega drugog. Stoga svjedost Mjeseca nocu 
spada u skupinu stvari koje su nam potrebne da bismo se 
pomogli, Allah je dao da Mjesec izlazi u nekim nocima, ali 
je njegova svjetlost u odnosu na svjedost i toplinu Sunca manj- 
kava e da ljudi ne bi prionuli na posao s marom kojim to 
cine danju, te bi nestalo ono o cemu uzivaju: smiraj ipoCi- 
nak, a izostanak toga bi im naSkodio. A Allah je i u zvije- 
zdama stvorio dio svjetlosti kojom se pomazemo kada ne- 
ma svjetlosti Mjeseca. U zvijezdama je On podarionakit i 
ures neba te prijatnost i odusevljenje za stanovnike Zem- 
lje, a to jeste nesto Sto uljepsava ovaj raspored nebeski. 

Takoder , Allah je dao tminu naizmjenice i jedan vremenski 
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dio jer postoji potreba i za tminom. A kroz tminu dao je neSto 
svjetlosti — da bi se okoncao posao za kojim postoji potre- 
ba. 

A k tome, po Mjesecu znademo mjesece i godine, u tome 
je korist i blagodat od Allaha. 

Madalje, u zvijezdama imadu joS i druge koristi i svrhe: 
u njima su kaziputi i znakovlja za mnogo drugih vremena, 
da se, recimo, radeposlovikaosto susjetva,sadnja, upravljanje 
pravim putem za vrijeme putovanja kopnom i morem, te stvari 
koje se zbivaju kao sto su kretanje, zega i hladnoca. Po zvi- 
jezdama se zapucuju putnici u tamnini noci i kad prevaljuju 
divlje pustare i uzburkane pucine, kao Sto i kaze Allah Ve- 
licanstveni: »On je taj koji je stvorio za sve vas zvijezde 
da se po njima zaputite u tminama kopna i mora. « 10 ) 

K svemu tome, u kretanju zvijezda nebeskim svodom, u 
tome da nastupaju i da se povlace, da izlaze i zalaze, posto- 
ji divotai krasota. Ai u preinakama Mjeseca je divota, na- 
pose kad je mladak, kad jedri i povecava se, kad se sma- 
njuje, kad sjaji i kad se pomraci. Sve su to dokazi o moci 
njihova Stvoritelja koji ih preinacava na ovaj nacin zarad 
boljitka svjeda . A posmotri kretanja sferenaovim zvijezdama; 
svakoga dana i noci imade jedno brzo kretanje, i ta je pu- 
tanja poznata i vidljiva, zapazamo je, doista, kako izlazi i 
kako zalazi. Da njezino kretanje nije brzo, ne bi prevalila 
tako veliko prostranstvo za dvadeset i cetiri sahata. A da 
nijeovakvoga odredenja Stvoriteljeva, velicanstven je On, 
da On nije ovako podigao sferu da bi se na taj nacin skrila 
od nas zestina i brzina njezina kretanja nebom, da nije da- 
kle toga, ona bi u svome smjeru i usljedbrzine svoga kreta- 
nja zasljepljivala vid, kako se tocestodogada od munje kada 
se rasprostre zrakom. 

Pa, deder, posmotri ljepotu Stvoriteljevu, velicanstven je 
On, u odredivanju velike daljine sfera e da se ne bi s nje- 
nom putanjom zbilo nestosto ne treba , i ta je putanj a odredena 
u svim stanjima prema mjeri potrebe. Pogledaj u stanja koja 
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se javljaju u neko doba godine, a opet bivaju skrovita u drugo 
doba godine, kao Sto je slucaj sa sazvijezdima Vlasici, Bli- 
zanci iSirijus.Jer,kadabisesva zvijezda pomalj ala u jednom 
vremenu, onda ne bi ni na sta znakom ukazivala, ni na sta 
nepoznato sto bi ljudi spoznali i prema cemu bi se uprav- 
ljali. Stoga, u izlasku nekoga zvijezda u odredeno vrijeme 
imade znak koji ukazuje na nesto Sto ljudima koristi baS pri 
tome izlasku koji im donosi boljitak. A takoder su i zvije- 
zde VelikogMedvjeda vidljive i one ne zalaze da bi ukazale 
na nekoju korist, vec su te zvijezde na mjestu znakova prema 
kojima se ravnaju i zapucuju ljudi po nepoznatim putevi- 
ma na kopnu i moru. I zbog toga, zvijezde Velikog Medvje- 
da ne zahode niti se gube. 

A posmotri isto tako Sta bi bilo da su te zvijezde nepomic- 
ne: tada bi znakovi iz njihova mnogobrojnoga kretanja bi- 
li nistavni kao i njihovo kretanje kroz svako pojedino zvi- 
jezde. Takoder se izvode zakljucci o nekim stvarima koje 
se zbivaju na svijetu usljed kretanja Sunca i Mjeseca u nji- 
hovim mijenama i postajama. 

A da su sva nebeska tijela u isto vrijeme pokretna istom 
putanjom, onda ne bi na toj putanji bilo mijena koje bi se 
raspoznavale, niti uzroka pokojem se vrse usporedivanja. 
Jer, putanja zvijezde pokretnice znade se po njezinoj pu- 
tanji u odnosu na bliza zvijezda (u odnosu na Zemlju), na 
isti nafiin na koji se i kretanje nekoga ko hodi Zemljom znade 
po mijenama kroz koje prolazi taj Sto se krece. Ovaj nebe- 
ski svod sa svojim Suncem, Mjesecom, zvijezdama i sazvi- 
jezdima krece se ovim svijetom po ovakvom stalnom kre- 
tanju, u cetiri godiSnja doba, sve to zarad boljitka koji se u 
tome nalazi za zivotinje, biljke i druga stvorenja po odred- 
bi Mocnog Znalca. U velicinu te mudrosti i znamenja spa- 
da stvaranje sfera po kojima jeste nepromjenljivost ovoga 
svijeta, sukladno krajnjoj tacnosti i savrsenosti, dugom trajanju 
i nepromjenljivosti. Ljudi se zadovoljavaju samo onim mi- 
jenama u kojima je njihov boljitak, recimo kao promjena 
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godiSnjih doba. Kada bi bilo nekakvih nenadnih promje- 
na na nebesima, to biizazvalo i nenadnepromjene na Zemlji, 
ali toga nema! 

Opstanak Zemlje povezan je sa opstankom nebesa! Cje- 
lokupna stvar u svemu tome pripada Stvoritelju Velicans- 
tvenome, koji ne prolazi niti nestaje. Njegovoj paznji nista 
neumice,Onispunjavaroci§tazaboljitak svijeta. Pa neka 
je velicanstven On, Znani i Mocni! 


9) Furq&n, 61. 
10) En dm, 97. 
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IV glava 


O ZNAMENJU 
STVARANJA ZEMLJE 

Allah Velicanstveni kaze: »I Zemlju smo kao postelju ra- 
sprostrli, o, divan li je Onaj ko je beSikom ucini!« n ) 

A zatim posmotri Zemlju, kako ju je Allah ucinio beSikom 
da se na njoj nastane ziva bica. Ona ne mogu bez svoga sta- 
nista, niti mogu bez hrane. I sva Zemlja je mjesto obraslo 
biljkama koje su zivotinjska hrana, i sva je staniSte koje zi- 
va bica nastanjuju sklanjajuci se od toplote i hladnoce, a i 
skroviste u koje se sklanja i zakopava sve ono Sto Steti svo- 
jim vonjem i zadahom te lesina i izmet sinova Ademovih i 
drugo. U torn smislu Velicanstveni i Svevisnji kaze: »Zar Mi 
nismo uf-inili Zemlju sabiraliStem zivih i mrtvih?!« 12 ) 

U objasnjenju ovih ajeta upravo je recen gore nevedeni 
komentar i tumacenje. Allah Svevisnji je, takoder, stvorio 
puteve i staze zemaljske — da se njima prebacuju stvore- 
nja u potrazi za svojom opskrbom i koristima. Te su kori- 
sti postavljene pred ziva bica — da bi sacuvale svoje potomstvo 
sve vrste zivotinja, zitarice i biljke. On je stvorio na Zemlji 
boraviSte i smiraj , kako i upozorava na to Velicanstveni i 
Svevisnji Svojim Rijecima: »I iz Zemlje je vodu i pasnjake 
izveo, i planine nepomicmm ucinio — na uzivanje vaina 
i stoci va§oj.« 13 ) 

On je omogucio da stvorenja hode ovim putem zarad svoje 
koristi, dao je i da miruju zarad njihova blagostanja, po- 
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dario im san za njihov smiraj i kretanje za njihove poslo- 
ve. A da Zemlja kojim slucajem podrhtava i da se trese, na 
njoj se ne bi mogla ucvrstiti nijedna biljka, ne bi se mogao 
raditi nikoji zanat, ljudi ne bi mogli sticati za zivot dok bi 
setakoZemlj a pod njima tresla . Uzmi znamenje samo iz onoga 
Sta se sa ljudima zbiva kad ih zadese zemljotresi, koji zas- 
trasuju stvorenje i strahu im donose — da bi se pobojaliBoga 
i sustegli od zuluma i grijesenja. 

Takoder je jasnoznamenjei to Sto je Allah daoZemljuhlad- 
nom i suhom u narocitom omjeru. Sta mislis kad bi suhoca 
nadvladala njome, sta bi bilo kad bi sva Zemlja bila tvrdi 
kamen?! Tada na njoj ne bi nicalo ovo bilje u kojem pociva 
zivot zivotinja, na njoj ne bi mogla biti nikakva sadnja, ni 
oranje, ni gradnja! Ali, Allah je nju ucinio mehkom da bi 
se mogli na njoj obaviti svi ti poslovi. 

U znamenja stvaranja Zemlje i njezina polozaja spada i 
to da je Allah dao da sjeverna strana bude nekad visa od 
juzne, i obrnuto, tako da se voda moze slivati i teci povrsi- 
nom Zemlje, napajati je i gasiti joj zed, a potomvoda na kraju 
odlazi k moru. A to naime nalikuje jednoj povrsini: kada 
se podigne jedna od njezine dvije strane, odnosno kada se 
jedna strana spusti, tada se u tu nizu stranu slijeva voda. 
Da svega toga nema, voda bi ostala u jezerima ill morima, 
bila bi na povrsini Zemlje i ljudi ne bi mogli obavljati svoje 
poslove, a prekinuli bi se i putevi i staze usljed takvog sta- 
nja. 

A vidi joS kako j e Allah u Zemlji stvorio razne rudace i mi- 
nerale te kako se iz Zemlje vade raznovrsni minerali i dra- 
gulji, razliciti po koristi svojoj i boji, kao Sto su zlato, sre- 
bro, drago kamenje, smaragdi i drugo, mnogo tanahno ka- 
menje razlicite boje te metali i tvari drugacijih vrsta koje 
se koriste za poslove i ukrasavanje, kao sto su zeljezo, ba- 
kar, kalaj , olovo, sumpor, arsenik, cink, mramor, gips, nafta 
i druge vrste Cije bi nabrajanje oduzelo mnogo vremena. 

Sve to ljudima koristi i neophodno im je zarad njihova bo- 
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ljitka . To su blagodati koje je Allah Velidanstveni s lahke 
strane dao ljudima da bi gradili ovu svoju ovosvjetsku ku- 
du. 

AposmotrijoSiVoljuNjegovoga stvaranja u toj Kudi(zemlji) 
i to kako se Boziji stovatelji njome koriste, i kako je obra- 
duju, te kako ju je On udinio pogodnom i lagodnom, za ra- 
zliku od planina i gorja. Da je zemlja tako stvorena kao sto 
su brda kada bi se sasusila, isCezla bi. Medutim, usjevi ne 
mogu da se ustale osim na rastresitom tlu pogodnom za si- 
janje ziveznih namirnica i plodova. Kad tlo ne bi bilo ras- 
tresito, stavise,kadbi otvrdnulo, tada voda nebi mogla doprijeti 
do sjemenja, a ni sjemenje se ne bi moglo zagrnuti dok tlo 
ne postane s vlaznoScu mehko i dok se mladica koj a je u svome 
pocetku slabasna ne zametne na povrsini zemlje. A kad se 
zametne, onda je tu biljku mogude obradivati i opkopavati 
— da bi se mogla napajati vodom koja se spusta na nju. Al- 
lah Velidanstveni tada stvarazilice koje se hvataju za tlo kako 
bi se stabljike i biljke odrzale uspravno. Takoder, On je dao 
da zile i korijenje budu srazmjerne granama i lisdu. 

U milost Allahovu, koji je tlo dao mehkim, spada i to sto 
je time omogudeno ljudima da lahko kopaju bunarove na 
potrebnim mjestima, jer kada bi se bunarovi kopali na pla- 
ninama, to bi bilo teSko i mucno. 

Isto tako, u znamenje mehkode tla spada i to da je po ta- 
kvu tlu lahko hodati, jer kad bi tlo bilo tvrdo, bilo bi mud- 
no hodati i ne bi se ukazala staza. Allah Velicanstveni i Uzviseni 
na to svrada pozornost Svojim Rijedima: »On vain je Zem- 
lju pogodnom ucinio, pahodajte predjelima njezmim...«u) 
A takoder i Rijedima: »I po Zeml ji smo staze i bogaze stvorili 
da bi ljudi kuda zele stizaU«.is) 

U milost Allahovu spada i to da se ljudi koriste zemljinim 
tlom i njezinom mehkocom u gradnji, izradi cerpida, prav- 
ljenjuposuda i grndarija, idrugog. Mjesta gdjeizbijaso,glinica, 
salitra i sumpor vedinom su rastresitog tla. Takoder, neke 
vrste biljaka ne nalaze se dingdjeosimna takvoj zeml ji i pijesku, 
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a ne na kamenitom tlu. Mnoge zivotinje su u takvu tlu stvo- 
rene jer ga je lahko kopati i one kroz njega prave prolaze i 
kucice u koje se sklanjaju. 

U znamenja takve vrste spada i stvaranje niinerala, me- 
tala i rudaca, kako smo to vec spomenuli. Tako je Allah Ve- 
licanstveni kao bkgodat Sule jmanu — alejhiVselam — podario 
bakar, kako to i kaze u Svojim rijefiima: »I ucinili smo da 
muiz izvora rastopljen bakar tece...« 16 )To znaei, dali smo 
mu da se koristi bakrom lahko i poducili ga da zna ba- 
karnu rudacu. Takoder, Allah dzA veli, ukazujudi na milost 
prema Svojim robovima: »A gvozde smo stvorili, u ko- 
ine je velika snaga i koje ljudima koristi«. 17 ) Ovdje rijetfi 
ENZELNEL-Hadide... (doslovno: »Spustili smo gvozde...) 
znace »stvorili smo gvozde «, kao sto se kaze i za deve i 
domace zivotinje: YE ENZELE LEKUM mine 1-en'ami... 
(On vam je dao/stvorio osam vrsta stoke. ..). 18 ) 

K tome, Allah dzelle §anuhu je nadahnuo ljude kako da 
vade ono sto je u zemlji: zlato, srebro i drugo, zarad svoje 
koristi a i stoga jer za tim imadu potrebu u svome zivotu pri 
pravljenju svoga posuda te krpljenju posuda koje je potrebno 
zakrpiti i pojacati. K tome, nadahnuo ih je kako da se ko- 
riste raznolikim vrstama dragoga kamenja da se u posudi- 
cama cuva, kao sto je staklo. Ljudi se koriste njime da sprave 
posude za cuvanje dragocjenih stvari — da bi te stvari tu 
ostale neostecene do vremena kad se koriste, a i kad za nji- 
ma nema potrebe. 

Nadalje, izmineralai rudaca vadi se surma i antimon, vade 
se bronza, cink, kalaj i druge vrste takvih tvari kojima se 
ljudi koriste. Pa, nek' je slavljen Onaj koji je to plemenito 
i blagodarno dao! 

Ujasno znamenje na Zemlji spadai stvaranjeplanina . Allah 
Velicanstveni kaze: I planine je nepomicnim ucinio!« 19 ) I 
jos kaze: »On je po Zemlji nepomicna brda pobacao da 
vas ne potresa...«2°) Takoder Allah At .§. kaze: »Mi s neba 
s mjerom kisu spustamo, i u zemlji je zadrzavamo?« 2 i) 
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Allah Velicanstveni stvorio je na Zeml ji brda zarad bro j- 
nih koristi koje niko drugi osim Njega ne zna. Tu su i kori- 
sti u tome sto On s neba spusta kise da bi njima ozivio svoje 
stovatelje ('ibad)i zemlje (bilad). Ada jekojim slucajem Zemlja 
gola, tj . bez brda, po njoj bi vladao zrak i sunceva pripe- 
ka, i uprkoszemljinoj mehkoti, ljudi tada ne bi nalazili vode 
osim da sami iskopaju, da se umaraju i time muce! Ali je Allah 
Velicanstveni stvorio planine da se u njihovoj nutrini sabe- 
ru vode i da otuda izlaze malo pomalo te iz zemlje onda izbi ja ju 
izvori, i rijeke, i jezera, i mora ciju vodu ljudi u posudama 
nose u danima zestoke suse i tako dine sve do vremena kad 
opet ne zapocne nebo kisiti. 

A imade i planina u cijoj nutrini nema mjesta za vodu. Allah 
je Velicanstveni stvorio na tim planinama snijeg, s vanjske 
im strane , pa onda sunceva toplotaistopi taj snijeg i od njega 
postaju potoci i rijeke kojima se ljudi koriste sve do vreme- 
na kad opet ne padne rodna kisa. 

A imade i planina na kojima nasta ju malehna jezerca i mlave 
u koje se skuplja voda, pa je ljudi zahvacaju i njome se ko- 
riste. U koristi od planina spada i to sto se na njima usta- 
ljuju raznolike vrste drveca i ljekovitog bilja koje se samo 
tamo nalazi. Na planinama se ustaljuju i ucvrScuju razno- 
like v rate velikih stabala od kojih se prave gaH je i podizu stanista . 
Na brdima se nalazi i raznovrsno Siprazje i sikara, i samo 
se na planinama moze na<5i sikara i siprazja vedeg od drve- 
6a. Takoder se vecma ljekovitog bilja ne nalazi drugdje osim 
na planinama. Tamo su i udoline na kojima su pasnjaci za 
stoku i njive za Ademove sinove, tu su i stanista divljih zvi- 
jeri, i strmine i litice na kojima su stanista pcela. 

U koristi planina spada i to sto na njima ljudi grade na- 
stambe koje ih stite od vrurine ili hladnode, tamo oni grade 
groboveihumke za cuvanjelijesovamrtvaca. To Allah At .§. 
spomin je pa kaze: »Oni su kude u brdima klesali, yjeruju- 
<5i da su sigurnit^^ 

Amed' koristi brda spada i to sto su stvorena kao znakovlje 


26 


posredstvom kojeg se putnici orijentiraju na putevima po 
stranama zemaljskim; po njima se zapucuju i naputak tra- 
ze i putnici po morima, pristanistima i obalama. 

Med' koristi od planina spada i to sto se malehna skupi- 
na, slaba i nemocna grupaljudi koj a se bo ji neprijatelja protiv 
kojeg nema snage, skloni u njih, u mjesta koja tu malehnu 
skupinu zaStite i pruze im sigurno staniste te ih odbrane od 
svega sto im strah ulijeva, i tako se oni, napokon, smire! 

Posmotri kako je Allah po planinama i brdima stvorio zlato 
i srebro, a vrijednost toga dvoga je odredio posebno; zlato 
i srebro ni je stvorio da bi se lahko nalazilo u svi jetu i u ve- 
likoj mjeri, mada je raspostranjena njihova vrijednost; sve 
to stoga jer se prava vrijednost neke stvari procenjuje po 
rasprostranjenosti njezine vrijednosti i obuhvatnosti njezina 
blagodarja i nimeta! To vidimo po tome sto je ovu raspros- 
tranjenost stvorio u vodama — a tolikii je kolicmu dao sa- 
mo zato Sto je On znao sta je najbolje da daruje Svojim stvo- 
renjima — nasto je ukazao Svojim Rijefiima: I ne postoji 
nisla cije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo 
samo onoliko koliko je potrebno!« 23 ) 


11) Zarijdt, 48. 

12) Murseldt, 25—26. 

13) Naziat, 31—33. 

14) Mulk, 15. 

15) Enbija, 31. 

16) Sebe. 12. 

17) Hadtd, 25. 

18) Zumer, 6. 

19) Naziat, 32. 

20) Nahl, 15. 

21 ) Mu'minun, 17. 

22) Hidzr, 82. 

23) Hidzr, 21. 
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V glava 


O ZNAMENJU MORA 

All ahVelicanstveni i UzviSeni veli: »On cini da se mo- 
rem koristite, da iz njega svjeze meso jedete i da nakit vadite 
kojim se kitite!« 24 ) Znaj , Allah te miloScu obasuo, da je On, 
Velifianstveni i Uzviseni, stvorio mora i prostranim ih ufii- 
nio zbog velikih koristi od njih! On je stvorio mora da opa- 
suju krajeve Zemlje, ti krajevi su dio Zemlje prekrivene morem 
najvetim, Okeanom Velikim koji obujmljuje cijelu Zemlju, 
i to na taj nadin da se cijelo od vode otkriveno kopno i pla- 
nine Cini, u odnosu na vodu mora, poput malehne uzvisi- 
ne, ostrvceta u jednom velikom moru! 

Znaj , k tome, da su zivotinje koje je stvorio na kopnu u 
odnosu na zivotinje koje je stvorio u moru u istoj srazmjeri 
kao i velifiina kopna u odnosu nua velifiinu mora! 

Eto, vidio si 6uda na kopnu, koje je otkriveni dio Zemlje, 
pa deder razmisli o cudima mora: doista, u njemu imade zi- 
votinja, dragulja i ljepota nekoliko puta vise od onoga sto 
tividiS na povrSini Zemlje, baS kao Sto je iprostranstvomora 
nekoliko puta vece od prostranstva kopna . Upravo stoga sto 
je more prostrano, u njemu obitavaju zica i zivotinje koje 
su vrlo velike. Tako kada se neka zica pojave na povrSini 
mora,posmatrafi koji ih vidi misli da su mala ostrva, ili pak 
da su to planineiliprava ostrva! Ne imade nijednevrstekop- 
nenog zivog bica, bilo to da je covjek, ili ptica, ili konj, ili 
krava, ili stogod drugo, a da u moru ne postoji tome nesto 
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nalik i udvostruceno. U moru, dakako, imade zivotinj a kakvih 
se ni je posvjedotilo na kopnu, sve njih Velicanstveni Dobro- 
Cinitelj je rasporedio, stvorio im sve sto je potrebno i sto im 
bol jitak donosi. Kad bi se dokra ja navodilo sve sto more sadrzi, 
ili pak samo jedan njegov dio, bilo bi potrebno pisati tomo- 
ve i tomove! 

A, potom, posmotri i to kako je Allah stvorio biserje za- 
obljeno u sedefima, ispod vode, i kako je pricvrstio merdzane, 
drago kamenje na stranama stijena morskih. Velicanstve- 
ni kaze: Iz njih se vadi biser i merdzan«. 23 ) To kaze poka- 
zujucl blagodarje. Ima misljenja da rijefi merdzan koja se 
spominje u Kur'anu oznafiava najprofinjenije biserje. A nakon 
prethodnog ajeta On kaze: »Pa koju blagodat Svemilosnog 
vi poricete?!« 26 ) Rijeci ala'uhu znace Allahovo blagodar- 
je, Allahovi nimeti. Posmotri kako more izbacuje uljarku 
i druge korisne stvari, a posmotri i u cuda lada i galija te 
kako borave na povrSini mora i kako njima putuju ljudi u 
potrazi za dobrima i sticanjem onoga sto im treba. Galije 
je Allah Velicanstveni uCinio znakom Svo jim i nimetom Svojim! 
Stoga je kazao: »Lada koja raoreni plovi s tovarom za ljude 
korisnim... « 2? ) Time sto je more podlozio ljudima ucmio je 
da lada prenosi ljude i njihove terete, podario im je da se 
prebacuju iz jednogkraja u drugi, u krajeve gdje inafie ne 
bi mogli doprijeti osim na ladama. A da su namjerili poti i 
stitibez lada, to bi dovelo do najvedh teSkoca, a bili bi i nemocni 
da povezu ono sto se inaCe prenosi s kraja na kraj Zemlje i 
njezinih strana. 

A buduti da je Allah, Velifianstvenii Uzviseni, htio da ucini 
ljepotu i dobrotu svojim stovateljima, i da im to olaksa, stvorio 
je drvo ciji se dijelovi rastavljaju i koje sadrzi zrak — sve 
da bi ga vode drzale na sebi i da bi u njemu preostalo pra- 
znine, da bi tako opstalo sa teretom koji se njime prenosi. 
Allah Velicanstveni nadahnuo je svoje robove da se koriste 
tim drvetom za izradu lada. A, k tome, On je poslao i vje- 
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trove s mjerom i u odredeno vrijeme, koji pusu potiskujudi 
lade i goneti ih iz mjesta u mjesto. 

A predvodnikelada nadahnuo je znanjem vremena u kojima 
vjetrovi pusu i njihovim periodima — da bi mogli pomocu 
vjetrova putovati, pomocu vjetrova koji pusu u njihova je- 
dra. Posmotri kako je Allah Velifianstveni lahkodu podario 
u stvaranju vode; to je tijelo koje je lino, tanahno, tekude, 
spojenih dijelova, kao da je jedna stvar, lijepe je sastavi- 
ne, brzo prima dijeljenje tako da se 6ini kao da je rastav- 
ljena. Voda je tako podlozna za kretan je u n joj i po njoj , 
podlozna za bavljenje njome, prihvata i spajanje i razdva- 
janje, i sve to omogucava da lade plovenjome. Doista, 6udno 
je da ikomozebiti nemaran spram Allahove blagodati u svemu 
ovome, a cak je i djelid ovoga dovoljan za razmiSljanje. 

U svemu ovome sto se kazalo o vodi dokazi su odigledni, 
napuci isprepleteni i znakovi kojigovore jasno i razgov jet- 
no jezikom svoga stan ja i bivstva o velicanstvu njihova Stvo- 
ritelja, iskazuju savrsenstvo Njegove Modi i cuda Njegove 
Mudrosti. Kao da ti znakovi vele: »Deder, zasto ne posmo- 
tri§ oblidje moje, sastojine moje i osobine moje, jedno vri- 
jeme, a potom razliditost moga stan j a i mnoge koristi iz to- 
ga?! Zar misli neko ko je uman i zdrava razbora, ko imade 
stalozen razum da se ja, voda, sama od sebe mijenjam ili da 
me je stvorio neko od ljudske vrste?! « Ne! Sve je to stvore- 
vina Mocnoga, Nad svime Bdijucega, Snaznoga, Silnoga! 


24) Nahl, 24. 

25) Rahmdn, 22. 

26) Rahnrnn, 23. 

27) Beqare, 164. 
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VI glava 


O ZNAMENJU STVARANJA VODE 

Allah Velicanstveni i Uzviseni kaze: »A Mi smo od vode 
sve zivo stvorili, zar oni ne vjeruju?!« 28 ) Takoder, Allah 
d2.§. kaze: »Mi dajemo da ozelene baSce prekrasne, — ne- 
moguce je da vi uCinite da izraste drvede njihovo! Zar pored 
AHaha postoji drugi Bog? Ne postoji, ali su oni narod ko- 
ji druge s Njim izjednacuje!« 2y ) 

Posmotri, Allah ti dao srecni udio, kako je svoju blago- 
dat Allah prosuo, On, Velicanstveni i Uzviseni, svojim sto- 
vateljima u tome sto imade pitke vode u kojoj je zivot svega 
sto obitava na lieu Zemlje, zivot i zivotinja i biljaka! A kad 
bi kojim sluca jem Covjek bio prisil jen da pi je samo svo je pice 
i bio sprijecen da pije vodu, on bi smatrao nevaznim potroSiti 
za vodu sve riznice ovozemaljske i dati za nju sve sto moze! 

Doista, cudno je kako su ljudi nemarni spram ove velike 
blagodati! Posmotri kako je Allah At. §. u izobilju dao vo- 
du svojim stovateljima zbog velike potrebe za njom. A da 
je omalio u darivanju vode, zbog toga bi se svenaslo u skripcu 
i teskom stanju, svako ko nastanjuje ovaj svijet! 

A, k tome, posmotri ljepotu vode, njezinu finocu u stanju 
dok stize na Zemlju, dok se spusta u nju i popunjava njezi- 
ne dijelove, pa se potom njome napajaju zile i damari sta- 
bala . Voda se, inace, penje usljed svoje finoce i posredstvom 
Sunceve topline do navrh drveca i bilja, a (kad nije toplote 
Sunca), u naravi joj je da pada. 
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A kako je nuzno piti vodu usl jed potrebe da zali jeva hra- 
nu u utrobama zivih bida — da bi se hrana kako treba ra- 
sporedila na svoje mjesto. 

Allah d2.§. je ucinio vodu ugodnomi slasnom njezinompijacu; 
kad mu je voda potrebna i kad je prihvati, on u njoj nalazi 
blagodati rahatluk. K tome, vodu je uCinio odstranjivacem 
plijesni sa tijela i nefiisti sa odijela, odjece i drugoga. S po- 
modu vode zemni prah posta je pogodan i podesan za grad- 
nju i poslove, vodom se kvasi sve ono sto je suho a sto se ne 
moze upotrijebiti kad je u suhom stanju. Pomodu vode se 
razblazuju pica pa bivaju ugodna za pijenje. 

Vodom se uklanja i svakovrsni umor i pri pranju se nala- 
zi uzitak, njome se kako treba iskuhavaju jela i sve drugo 
sto se ne moze upotrebljavati izuzev u vlaznom stanju, u njoj 
su i druge svrhe bez kojih Allahovi robovi ne bi nikako mo- 
gli zivjeti! 

Pa, deder, posmotri u cjelini blagodat vodei lahkocu njezina 
pribavljanja, premda postoji nemar spram njezine vrijed- 
nosti usprkos tome sto je prijeko potrebna! A kad bi pone- 
stalo vode, pomeo bi se zivot ovosvjetski! 

Znaj , posredstvom ovoga da je Allah Velicanstveni i Uzviseni 
htio da, spustanjem vode i njenim lahkim dolaskom, odrzi 
svijet sa svime Sto je u njemu: i zivotinje, i biljke, i minera- 
le i sve drugo sto priskrbljuje korist. Sve se to ne moze ni 
opisati ako sehodeprikazati sazeto! Pa, nek je slavljen i uzvisen 
Onaj koji je to podario, On — Velicanstveni! 


28) Enbija, 30. 

29) Neml, 60. 
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VII glava 


ZNAMENJE 
U STVARANJU ZRAKA 

All ahVelidanstveni kale: »Mi saljemo vjetrove da oplo- 
duju, a iz neba spustamo kisu da imate sta piti — vi time 
ne mozete raspolagati! « 30 ) 

Znaj, Bog ti se smilovao, da zrak po svojoj naravi propu- 
sta vjetrove, i da nije toga, sve zivo sto je na kopnu propalo 
bi! Udahnjivanjemzraka izravnava se toplina u tijelima svih 
zivih bica — naime, sto je voda za vodene zivotinje, to je 
zrak za kopnene zivotinje! Kada bi zivotinje prestale udi- 
sati zrak, sva bi se toplina povukla u njihova srca i zbog to- 
ga bi im nastupila smrt. 

A deder posmotri u znamenja pokretanja oblaka posredstvom 
vjetrova, pa kisa prestane padati kad se pomjere oblaci prema 
onomemjestu gdje je takoder potrebno da pada u svrhu obrade 
zemlje. Da nije Stvoriteljeve dobrote u stvaranju vjetrova, 
oblaci bi otezali i ostali nepomicni na svome mjestu i bila bi 
uskracena pomoc" koju zemlja imade od njih! 

A posmotri, k tome, kako galije i lade plove pomocu vje- 
trova, i vidi kako svojim nastupanjem i puhanjem lade no- 
de i na njima se prenose iz jednog kraja Zemlje u drugi one 
stvari i dobra koja se ne izraduju, ili koje nisu stvorene u 
torn tamo kraju, pa se time ljudi koriste i u svome zavica- 
ju! Da nije prelazenja lada i galija s pomocu vjetra, onda 
bi te stvari bivale samo ondje gdje i jesu spravljene i stvo- 
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rene, a bilo bi i teSko prevoziti sve to posredstvom zivoti- 
nja u druge kra jeve! 

K tome, Bozija stvorenja, ljudi, potrebni su onih stvari 
koje nisu stvorene kod njih, a dolazi i do koristi ciji se broj 
povedava kroz potragu za zaradomu onih ljudi koji te stvari 
cijene i znadu koristiti od njih. 

Posmotri, zatim, finodu i pokretljivost koja se nahodi u 
zraku kroz koji prolaze dijelovi ovoga svijeta, a posmotri i 
to kako zr ak Cisti truhJezi zemaljske! Da nije zraka , usmrd jela 
bi se mjesta i uginule zivotinje od zaraze i bolestina. 

A, deder, vidi korist sta od zraka i vjetra dolazi kad pre- 
nosi praSinu i pijesak u vrtove i baSce, i posmotri kako se 
jaca vrtno drvede praSinom koju vjetar na nj donosi upra- 
vo kretanjem zraka, i posmotri kako se strane brda zasti- 
ru uzvitlanom praSinom pa se onda te strane mogu obradi- 
vati i sijati. Posmotri ono Sto more izbacuje na obale a Sto 
ljudi koriste; sve to nastaje usljedpokretanja mora zrakom, 
pa more izbacuje amber i drugo fiime se ljudi koriste u svo- 
je svrhe. A posmotri i to kako se kisa rasiplje, zbog toga Sto 
se zrak krede, pa na zemlju pada u kapljama! Da nije kre- 
tanj a zraka, voda bi pri svome silasku silazila u oblicju jednoga 
lijevanja, pa bi sve unistila na sto bi pala. A potom se kap- 
lje sastaju, pa nastaju rijeke i jezera na povrSini Zemlje — 
sve to bez ikakve Stete — , a time.se dolazi i do cilja na naj- 
ljepSi nafiin. 

Posmotri trag milosti Allahove, velicanstven je On, izda- 
san u darovima spram svojih stvorenja, Onaj koji najljep- 
se rasporeduje sve u Svome Kraljevstvu! 

A posmotri opdenitost i sveobuhvatnost te Njegove Milo- 
sti, velicinu n jezine koristi te prostranost o ve blagodati i uzvi- 
§enost njezine vrijednosti — nasto se umovima i skrede po- 
zornost u BijeCima Allahovim, velicanstven je On: »On spuita 
s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojima 
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stoku napasate; On dini da vam pomodu nje raste zito, i 
masline, i palme, i grozde, i svakovrsni plodovi — to je, 
zaista, dokaz za ljude koji razmi£ljaju!« 31 ) 

A u potpunostove blagodati, k tome, i u velifiinu toga zna- 
men ja spada i to Sto je On, Velicanstveni, stvorio vedrinu 
koja prozme oblake i ogranifii padanje kise, te se vedrina i 
kisa smjenjuju jer je u tome boljitak svijeta . A kad bi samo 
jedno potrajalo stalno, bila to vedrina ili kisa, u tome bibi- 
la propast! Zar ne vidiS kako kise, kad dugotrajno padaju 
i s mnogo koliCine nastupaju, istruhnu sve vrtove i baSCe, 
s vu zelen, razm5e stanove i nastambe, prekinu puteve, sprijece 
putovanja, obustave mnoge zanate i umije(5a?! Takoder, zar 
ne vidiS da, kad bi potrajala vedrina nebeska, tijela bi se 
sasusila i usahla, a biljke sparuSile, voda bi se usmrdila, ona 
koja je u izvorima i rijecnim koritima, i sve bi to nanijelo 
Stetu Allahovim robovima?! Tada bi zavladala susa u zra- 
ku, Sto bi donijelo Stete druge vrste u raznim bolestinama. 
Zbog toga bi se povedala i cijena hrani. Svi pasn jaci bi pro- 
pali i to bi mnogo zasmetalo pcelama s obzirom na vlagu koj u 
one nalaze i pasu po cvatu i cvijedu. 

Medutim, kako se smjenjuje vedrina i kisa nad svijetom, 
onda se zr ak uravnotezi: praktifiki , vedrina pobi j a Stete ltise, 
a kisa pobija Stete vedrine! I stvari u tome imadu boljitak i 
ravnomjerje. A to sve dogada se uvijek po Bozijoj volji! 

A ako neko primijeti da se ipak ponekad od vedra neba 
ili od kise dogada Steta, mi na to odgovaramo: To se zbiva 
zarad upozorenja covjeku na oprecnost stvari, naime, da 
je i u tome Allahova blagodat, dar i milost Sto se najce3£e 
dogada. Ali, dogodi im se i nepogoda i u tome im bude pri- 
jekor za nevjerovanje i grijesenje! Zar ne vidiS da je cov- 
jek u bolesti tijela svoga potreban onoga Sto ga popravlja, 
naime, gorkih lijekova, ogavna ukusa, e da bise popravilo 
njegovo tijelo i on ozdravio i zacijelio od onoga Sto ga upro- 
pastava. Allah Velicanstvenikaze: »Kad bi Allah svimSvojim 
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robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na Zenil ji osi- 
lili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko bode, jer On 
dobro poznaje i vidi robove Svoje!« 32 ) 


30) Hidtr, 22. 

31 ) Nahl, 10. ill. 

32) Surd, 27. 
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VII glava 


O ZNAMENJU 
STVARANJA VATRE 

Allah VeBcanstveniveli:>>KaziteviMeni: vatrukojupalite 
— da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo? Mi cinimo da ona 
podsjeda i da bude korisna onima koji konace!« 33 ) 

Znaj, Allah tebi i nama sredni udio dao, da je On stvorio 
vatru kao jednu od na jvetih blagodati spram svojih Stova- 
telja! Buduci da je Allah Velicanstveni znao da bi nmogo vatre 
i nmogo njezine rasprostran jenosti po svi jetu bilo unistavajuce, 
On je, po Svojoj mudrosti, vatru stvorio ograniceno; kad 
god se za nju ukaze potreba ona, se nade, imade je, te se i 
upotrijebi u svakoj prilici kad ima potrebe. 

Znaj , naime, da je vatra pohranjena u tijelima i da su koristi 
od nje tako nmogobrojne da se ne mogu ni pobrojati: vatra 
se koristi za kuhanje, spravljanje jela i pida kojeg, da nije 
vatre, ne bi ni bilo pripravljenog, jer ne bi doSlo do pece- 
nja, do smjese i spoja hranljivih tvari. Niti bi onaj ko bi to 
nekuhano i nevareno jeo imao ispravnu probavu. 

Pa posmotridobrotu Stvoriteljevu, vehcanstven jeOn, u 
vatri, toj vaznoj stvari! A deder vidi i to kako je vatra lju- 
dima potrebna za zlato, srebro, bakar, gvozde, olovo, cink 
i druge takve stvari. Da nije vatre, ne bi ni bilo nikakve ko- 
risti od njih. S pomodu vatre topi se bakar pa se od njega 
spravljaju posude i druge stvari. Allah Velicanstveni je na 
to svratio pozornost — da je vatra blagodat koja zahtijeva 
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zahvalnost, pa veli: »Trudite se i budite zahvalni, o, do- 
me Davudov!« 34 ) 

S pomocu vatre se omeksava zeljezo pa ljudi od njega sprav- 
ljaju razne vrste koristi, prave sredstva za ratove i ratova- 
nje kao Sto su Stitovi, oklopi, macevi i drugo cije bi se navo- 
denje oduljilo. Allah Velicanstveni na to svra£a pozornost 
i kaze: » A gvozde smo spustili (stvorili), u koine je velika 
snaga i koje ljudima koristi! « 35 ) Takoder, Allah dz.s. ka- 
ze: »\ naucismo ga da izraduje pancire za vas da vas stite 
u borbi protiv neprijatelja, — pa zasto niste zahvalni?!« 36 ) 

K tome, od gvozda se prave alati za sjetvu i zetvu, te alati 
za kovan je samoga zeljeza! Od njega se izraduje i alat za pro- 
sijecanje masivnih gorja te alat za obradu drveta cije bi se 
nabrajanje oduljilo. 

A da nije Allahove dobrote, velicanstven je On, koju je po- 
kazao u stvaran ju vatre, ne bi tu doSlo ni do kakve koristi. 
Da nije vatre, ne bi ljudi mogli sebi priskrbiti novae od zla- 
ta i srebra, niti nakita niti kakve druge koristi. A ove su tvari 
rijetke kad se uzme u obzir cjelokupna zemlja. 

A deder posmotri i to kako je Allah Velicanstveni stvorio 
u vatri radost i veselje kad tmina noci prekrije ljude, po- 
smotri kako oni sebi njome osvjetljavaju, kako nalaze sta- 
zu pomocu vatre u svim prilikama: kad jedu, piju i kad pri- 
pravljaju postel je, i kad san jaju uznemirujuce snove, i kad 
hoce da vide ono Sto ih uznemirava, kad zele da se druze sa 
bolesnima i s njima ljubazno postupe! Posmotri svrhu va- 
tre, rad s njom na kopnu i moru, i to kako ljudi u prisus- 
tvu vatre nalaze smiraj i prijatnost kao da Sunce nije ni za- 
Slo na njihovim horizontima. Oni vatrom otklanjaju Stetu 
od sebe, Stetu koja uslijedi od snijegova i hladnih vjetrova, 
vatrom se pomazu u ratovima, a odbrana tvrdava ne moze 
se drugacije obaviti osim vatrom, isto kao i samo osva jan je 
tvrdava. 

Posmotri koja blagodat ima vedu vrijednost od vatre, ci- 
je je znamenje On, Velicanstveni, ufiinio da bude u ruka- 
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ma Covjekovim: ako ho6e i kad hode, oni vatru uriznifie, a 
ako hode i kad god hode, oni vatru pokazu i ospolje! 


33) Viki'a, 71—74. 

34) Sebe, 13. 

35) Hadid, 25. 

36) Enbija, 80. 
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IX glava 


O ZNAMENJU STVARANJA 
COVJEKA 

Velicanstveni Allah dz.S. veli: »Mi smo, zaista, covjeka 
od biti zemlje stvoriK! Zatim ga kao kap sjemena na si- 
gurao mjesto staviK, pa onda kap sjemena ugniSkom ucinih, 
zatim od ugmSka grudu mesa stvorili, pa od grude mesa 
kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije 
ga, kao drugo stvorenje, ozivljujemo — pa neka je uzvi- 
§en Allah, NajljepSi Stvoritelj!« 37 ) 

Znaj, Allah ti podario sredni udio, da je On, Velicanstve- 
ni i Uzviseni, buduCi da je u Njegovom znanju prethodilo 
stvaranje stvorenja injihovo sijanje po ovoj ovozemnoj Kuti, 
te da ih je izlozio iskusenjima i izazovima, dakle, znaj da je 
On, Velicanstveni Bog, njih stvorio da jedna od drugih po- 
ticu! Pa je, tako, Velicanstveni stvorio musko i zensko, i ubacio 
im u srca ljubav i uzajamnu privlacnost tako da se ne mo- 
gu strpiti niti iznad mogudnost u uklanjanju pohote! Njih 
prirodna pozuda, koja je u samoj njihovoj naravi, navodi 
na obljubu, a i sama je pomisao stvorena koja pokrene je- 
dan poseban ud kojim se stavlja oplodna voda na sigurno 
mjesto, u kojem se i stvara plod. Tu se sakupi oplodna vo- 
da iz svega ostalog tijela, naime, izlazi brizgaju^a voda, izbija 
izmedu lednih i prsnih zila naroCitim pokretom. I ta voda 
se premjeSta, usljed razmaknute stidnice, iz unutrasnjosti 
u unutrasnjost. Upravo takvim prelaskom iz tijela u tijelo 
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ta voda ostaje nepokvarena, ostaje takva kakva i jeste, a to 
je sve tako jer jeto huda voda, ako bi je bilo sta dota- 
klo, upropastilo bi je i njenu smjeSu preinafiilo! To je teku- 
dina fiiji su svi dijelovi ravnomjerno ustanovljeni, nikakvog 
nesklada tu uopCe ne moze biti! 

Od te tekutine Velicanstveni Allah stvara muSko i zensko, 
nakon njezine preinake u zgusnutu kaplju, pa potom te kaplje 
u zametak, pa potom zametka u meso, pa zatim mesa u ko- 
sti, a onda kosti oblaze mesom i ojacava ga zivcima i zilama 
i povezuje ga venama. Onda stvara organe i udove, i skla- 
pa ih, zatim On, Velicanstveni, zaokruzuje glavu, na njoj 
prorezu je i stvara ot vor za sluh, vid, nos i usta te stvara druge 
otvore. Oko je dao za vid, u cuda oka spada tajna njegove 
biti, naime, da ono vidi stvari — a to je stvar cija se tajna 
ne moze objasniti. Oko je, naime, Bog Velicanstveni sasta- 
vio iz sedam slojeva, svaki sloj imade karakteristiku i obli- 
fi je svojstveno samo njemu. Pa, ako se izgubi jedan sloj oka 
ih' iScezne, oko tada ne moze da gleda! 

Posmotri samo oblik trepavica koje obujmlju ju oko te kako 
je Bog Velicanstveni stvorio trepavice i ocne kapke brza pokreta 
e da bi zasititili oko od neceg Sto u nj moze upasti, a Sto ga 
moze uznemiriti, kao npr. praSina ih Sta drugo. Tako su ocni 
kapci i trepavice poput vrata koja se otvaraju u vrijeme kad 
je potrebno i zatvaraj u u vrijeme kad nema potrebe za gle- 
danjem. A kako je bio cilj Stvoritelja da oCnim kapcima uljepsa 
oko i lice, On je stvorio trepavice ba§ po mjeri da ne preko- 
racuju duljinu koja bi Stetila oku, a takoder nije ih stvorio 
kratke pa da i tako ne bi oku nastetile! Takoder je u vla- 
znosti i tekuCini oka stvorio nesto Sto brise i odstranjuje sve 
Sto u njega upadne. 

K tome, posmotri kako je krajeve ocnih kapaka stvorio 
malo nize i spustene u odnosu na srediste oka e da bi ono 
Sto upadne u njega izaSlo na jednu od dvije strane. Tako- 
der je uCinio da dvije obrve budu ures i ukras lieu a i po- 
krivka ofiima; dlake obrva nahce trepavicama Sto ima sv- 
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rhu nepostojanja i uklanjanja nakaznosti! Takoder, ufiinio 
je da dlake glave i brade budu podudarne po velifiini ili pak 
uman jenju! Time je dao ono Sto tezi ljepoti, bez ikakve ru- 
znode! 

Posmotri, zatim, usta i jezik i znamenja koja su sadrza- 
na u tome! Dvije usne stvorio je kao koprenu ustima, kao 
da su to vrata koja se zatvaraju kad prestane potreba da 
budu otvorena! Usne su koprena desnima i zubima, kori- 
sne zarad ljepote! Da nije usana, stvorenja bi bila ruzna! 
K tome, usneimadu svoj znaca j pri govoru, a jezik pri izgovoru 
i izrazavanju onoga sto je u svijesti covjeka te pri premeta- 
nju hrane i poturanju njezinom pod kutn jake e dab i se propisno 
samljela i zdrobila, i da bi je bilo lakse probaviti. A potom, 
On je stvorio zube razliCita broja i velifiine, nije ih stvorio 
kao jednu sastavljenu kost! Naime, ako li neki od zuba za- 
dobije ostejenje ili okrnude, covjek se koristi ostalim zubi- 
ma. 

Posmotri kako je Allah Velicanstveni u stvaranju zuba obje- 
dinio korisnost i ljepotu! Stvorio je zube parnjake 
koji su jedni dru^ima nasuprot, bez nesklada, e da bi duzi- 
na zuba gornjih dosezala do reda zuba koji je ispod. Zube 
je stvorio Cvrstimi tvrdim, nisu kaodrugekosti tijela upravo 
da bi dugo vremena mogli udovoljiti potrebi. Po kutnjaci- 
ma imadu vrsake i uvalice zbog potrebe da se drobi hrana, 
jer, naime, drobljenje hrane jeste prvaprobava. Takoder, 
stvoreni su sjekutiti i ocnjaci za sjecenje hrane a i za uljep- 
sanje usta, pa, deder,prosudikakoje Bog Velicanstveni us- 
pravio njihove osnovice te kako je s mjerom odredio zagri- 
zanja tim zubima. Razmotri samo kako se slaze bijela boja 
zuba sa crvenom bojom desni u pozadini! Vidi kako su vrsci 
zuba ujednaceni, kako su podudarna sastava, kao da su 
biserje nanizano! Pogledaj , k tome, kako je Allah 
stvorio vlaznost skrivenu u ustima, pojavl ju je se samo kad 
za njom imade potreba! Da se pljuvafika i vlaznost pojav- 
ljuju i poteknu kad za njima ne imade potrebe, to bi bilo 
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ruzno covjeku. Ta je vlaznost stvorena da bi kvasila hra- 
nu koju se zvace kako bi hrana bila lahka za probavu, bez 
smetnji ili bola. Pa, kad u ustima nestane hrane, tada ne- 
stane i ove povedane vlaznosti koja je stvorena za kvasenje 
hrane. Od te vlage, naime, preostaje samo ona kolicma ko- 
ja kvasi jezik, grlo i resicu da bi se mogao oblikovati govor 
i da se usta ne bi sasusila, jer, naime, kad bi se usta sasuSi- 
la, to bi bila propast za covjeka. 

A posmotri, zatim, AJlahovu dobrotu i milost u tome da 
je onome koji jede podario uzitak i slast u jelu, dao je duti- 
lo okusa u jeziku i u drugim di jelovima usta da bi cov jek znao 
cutilom okusa ono sto mu odgovara i Sta ne odgovara od okusane 
stvari, pa on u tome, u hrani i pidu, nalazi uzitak, to jest, 
da se hrani onim za Sta se ukazepotreba a i da se kloni onoga 
Sto mu se ne svida. 

Takoder, Cov jek posredstvom dutila okusa znade grani- 
cu u hrani, kakve mu stvari dolaze, tople ili hladne. 

Bog dz.S. je takoder dao otvore za sluh i uCinio slusni otvor 
vlaznim i gorkim, kako bi se organ sluha saCuvao od Stete 
koju mu mogunanijeticrvidii kakve ba je i bube! I torn gorkom 
vlagom uha bude ubijena vetina buba koje pokusaju uti u 
uho! Time se zastiti uho od napasti, ono se drzi Cistim da bi 
se sakupio zvuk i glas, i da bi otisao u usnu duplju. A tako- 
der, uhu je Bog Velicanstveni stvorio dodatnu os jetilnost da 
bi ono culo bube i baje koje mu se priblizavaju i uznemira- 
vaju ga. Bog Velicanstveni stvorio je u uhu krivine i zavoje 
da bi glas i zvuk tuda odzvanjao, a i da bi se ono Sto ude u 
uhomnogokretalo, da bi mu put bio dug, te da bi na taj nacm 
probudio iz sna onoga fiije je uho. 

Posmotri joS kako ulaskom zraka covjek spoznaje miri- 
se! To je tajna ciju bit ne zna niko drugi do Stvaratelj Veli- 
canstveni, te razmisli o svem drugom Sto je s tim u vezi. Po- 
smotri kako je On uzdigao nos posred lica i tako uljepsao 
obliCje njegovo, vidi kako je ostavio otvorenim nozdrve te 
kako je u nozdrvama stvorio osjetilo mirisa kako bi udah- 
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njivanjem mirisa raspoznao aromu hrane i pi£a, da bi uzi- 
vao u ljepoti mirisa (mosusa, ruzice, itd), a i da bi se klonio 
zadaha izmeta i neCisti, i da bi takoder udahnjivao srz zi- 
vota, odnosno hranu svoga srca i tvar Sto provjetrava to- 
plinu njegove nutrine. 

K tome, Allah dz.S. stvorio je grkljan i ustrojio ga tako da 
bi u njem bilo ishodiSte glasova, a sam jezik je zaoblio da 
moze kruzno hodati a i da semozepresavijati! 1 upravo, jezik 
dijeli zvuk i glas dok prolaze kroz svoje razlifiite prolaze, 
razliCite u skladu sa razliCitoSdu glasova/pismena da bi se 
isprepleli putevi izgovora. Uz to, Svemogud Bog je stvorio 
razliCitegrkljane, razliCitih oblicja upogledu tjesnode, pro- 
stranosti, Sirine, supljine, mehkode, tvrdode grkljanske grade, 
njeznosti, duljine i kratkode — sve to tako je stvorio da bi 
se zbog toga razlikovali glasovi ljudi, tako da ni dva glasa 
nisuista. Upravo je to nalik stvaranju ljudskih formi: izmedu 
svake dvije forme postoji razlika, naime, nema dvije forme 
koje su iste, vec" se pojavljuje razlika izmedu svake dvije! 
Kod grkljana je to zbog toga da bi slusatelj ustanovio razli- 
ku medu glasovima ljudi. 

Isto tako se pomalja razlika i izmedu svake dvije osobe, a 
to je sve zbog tajne raspoznavanja, jer, naime, 
kad je Bog dz. §. stvorio Adema i Havvu, odmah je ustano- 
vio razliku izmedu njihove dvije forme! A onda je od njih 
dvoje stvorio stvorenja koja su razliCita od svoga oca i ma- 
tere, a onda je tako nasljedovao stvaran je stvorenja — sve 
zbog tajne upoznavanja! 

Pa posmotri stvaran je dvije ruke koje su napudene kako 
da udovolje svrsi priskrbljivanja koristi i odagnavanja ste- 
te, posmotri kako je On dao dlan ispruzenim a onda izdije- 
lio pet prsta! Posmotri kako je On izdijelio prste jagodica- 
ma! Dao je da cetiri prsta budu na jednoj strani a palac na 
drugoj — sve to da bi se moglo palcem obujmiti Cetiri pre- 
ostala prsta! 

Tvrdim: kada bi se iskupili i prvotni i potonji narastaji s 
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ciljem da uzmognu, sa svom preciznoSCu razuma, da rasporede 
prste i palac na koji drugi naCin nego li je On postavio pa- 
lac i prste, i kako je On po duljini i rasporedu u jedan red 
razliCitim stvorio prste — kada bi, dakle, oni to i htjeli uCi- 
niti, ne bi, ipak, mogli! Jer, naime, ne mogu se drugacije ra- 
sporediti prsti zbog toga jer samo ovakvim rasporedom oni 
koriste i jesu kako treba da budu kad je posrijedi hvatanje, 
drzanje ili, pak, davanje stvari. 

Posmotri samo ovo: kad covjek pruzi svoje prste, oni su 
onda podesni da na njih stavi Sta god hode! A kad ih skupi 
— onda mu prsti dodlu kao alat za udaranje! A kad ih, pak, 
zajedno savije na jedan nepravilan, kosi nacm, tada mu prsti 
doiu kao kasika, a ako li ih pruzi a potom savije dijelove 
prsta svojih, onda mu to dode kao kakve grabljice! K tome, 
Bog Velicanstveni je stvorio na vrscima prsta nokte koji su 
ukras jagodicama a i n jihov oslonac koji ih otpozadi podu- 
pire, — da ne bi bile slabahne! Ne bi se, da nije nokata, ni- 
kako moglo uhvatiti sitnije stvari, one koje se jagodicama 
ne mogu zgrabiti! K tome, noktima se pocese tijelo kad za 
to imade potrebe. 

Vidi samo ovo: nokti su gotovo najsitniji djeliC tijela; da 
ih Covjek nema, a pojavimuse svrbez, biobi najslabasnije 
bice i najnemoCniji u pogledutoga da otkloni ono Sto mu bol 
i neugodu nanosi; da mu nije nokata, on bi zgrabl jao pred- 
mete oko sebe koji bi mu kao koristili da se pocese, ah mu 
to drugo ne moze stati namjesto nokata u cesan ju svoga ti- 
jela. Jer, naime, nokti su stvoreni za to i za druge svrhe , nokti 
nisu tvrdi kao Sto je kost, niti su mehki kao Sto je koza; oni 
rastu, izduzuju se, potom ih se skraduje i reze za sve svrhe. 
Bog VeliCanstveni stvorio ih je da njima covjek tafino pipa 
ondje gdje ga svrbi cak i u stanju sna a i budnosti; Covjek 
tacno njima namjeri svoje zeljeno mjesto. 

A da je Covjek potreban cega drugog za tu svrhu, te da se 
time i posluzi, u otklanjanju neugode, on ne bi bio u stanju 
da taj drugi predmet usmjerina potrebna mjesta (onako kako 
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je to u stanju s, od Boga VeliCanstvenog podarenim nokti- 
ma), odnosno, to bi mogao, ali s mukom i zamorom! 

A deder vidi kako je Bog Velicanstveni dao Covjeku izdu- 
zena bedra i potkoljenice, posmotri kako mu je rasprostro 
nozna stopala — sve to da bi bio u stanju hodati! Posmotri 
kako mu je Bog Velicanstveni ukrasio noge prstima, dao ih 
je kao ukras, ali i snagu za h Q danje, vidi kako je nozne prste 
takoder ukrasio noktima i kako ih je njima ucvrstio! 

K tome, posmotri da je to Bog Velicanstveni sve stvorio 
od hude sjemene kapljice, pa je zatim od nje stvorio kosti 
ljudskoga tijela, dao da te kosti budu snazni i cvrsti dio ti- 
jela i da budu podesnih oblicja, i oslonac i stub tijelu. Sve 
kosti Bog Velicanstveni dao je razliCitih razmjera i podesnih 
obliCja. 

Imade kostiju koje su malehne, zatim ih imade dugaCkih, 
pa onda kruznih, zatim imade i onih supljih, pa onda onih 
nepokretnih, zatim onih sirokih a i onih sasvim siCusnih! 

Zatim je Bog Velicanstveni u supljine ovih kostiju stvorio 
njeznu mozdinu koja ojacava kost i doprinosi njezinu bo- 
ljitku. A buduCi da je covjek potreban cjelokupnog svog ti- 
jela, a i pojedinih njegovih dijelova, i tu potrebu on cesto 
opetuje u zivotu, Bog Velicanstveni nije dao Covjeku da mu 
bude samo jedna velika kost veC mu je podario mnoge ko- 
sti ! A izmedu kosti j u nahode se zglobovi kako bi Covjeku olaksali 
kretanje. Tako je Bog Velicanstveni odredio s mjerom oblik 
svake pojedine kosti i to prema mjeri sukladno potrebnom 
kretanju i gibanju. 

K tome, Bog je Velicanstveni povezao zglobove kostiju i 
stavio ih u vezu jedne s drugima posredstvom zila koje je 
uCvrstio jednim kra jem za kost, a drugi kra j je prilijepio poput 
jedne tetive. Na jednom krajiCku kosti Allah Velicanstveni 
stvorio je dodatno tkivo koje izviruje odatle, a na drugoj je, 
opet, stvorio udubinu u koju je utisnuta zila te koja po obKCju 
odgovara dodatnim tkivima kako bi s njima bila u suklad- 
nosti. 
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Tako, kada covjek hode da pokrene samo jedan odrede- 
ni dio svoga tijela to mu nije nemogude! Da nije znamenja 
stvaran ja zfla i zglobova, covjek ne bi mogao ostvarivati takve 
kretnje. 

A k tome, posmotri kako je Bog Velicanstveni stvorio glavu 
koja je sastavljena od pedeset i pet razlicitih kostiju u po- 
gledu oblika i forme! Onjesastaviojednukostuz drugukost 
kako bi se na taj naCin izravnao loptasti oblik glave, kako 
se to i vidi. Sest je kostiju koje se odnose na lobanju, gornji 
dio vilice glave imade dvadeset i cetiri kosti, a donji dio vi- 
lice dvije. Ostatak pripada zubima, jedni su Siroki i pogod- 
ni za mljevenje, a jedni su oStri i pogodni za sjecenje. 

A sam vrat Bog Velicanstveni dao je da bude srediste na 
kojem se glava nahodi. Sastavio ga je od sedam prSljenova 
koji su suplji i okrugla oblicja, na njima imadu ulegnuda i 
ispupcenja da bi se jedan na drugognaslanjali, a pripov je- 
dan je znamenja o tome bi se mnogo oduljilo! 

A zatim je vrat ustanovio na leda, a od najdonjeg vratnog 
prSljena pa do kraja straznjicnog prSljena imade dvadeset 
i Cetiri prSljena, a imade joS i tri straznjicina prsljena koji 
se razliku ju od drugih . S njima se stize do kosti trtice sa- 
stavl jene od tri druga prSljena. Potom dolaze ledne kosti koje 
su spojene za prsne kosti, kao i kosti pledaka, kosti ruku, 
kosti kljucnjaCe, kosti karlice, stegana, potkoljenica, prsta 
obje noge... Ukupno imade kostiju u ljudskom tijelu dvije 
stotine cetrdeset i osam! — ne rafiunavSi sitne kosti koje su 
omotane. svezama zglobova i zila! 

E, pa, deder, posmotri kako je Stvoritelj Velicanstveni i 
Uzviseni sve to stvorio od hude, malehne, mekahne kaplje 
sjemena! A cilj naseg cestog spominjanja te kaplje sjemena 
jeste u tome da velicamo njezinoga Sazdavatelja i Stvorite- 
lia te da posmotrimo to kako je On stvorio sve te kosti, ka- 
ko je: medu njihovim oblicima i osobinama nafiinio razliku, 
sve u skladu s posebnom mjerom! Jer, naime, da je On sa- 
mo joS jednu kosku vise stvorio, to bi (po covjeka, po stvo- 
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renje) bilo zlo! Covjek bi se u torn slucaju nasao u potrebi 
da tu kost izvadi. A isto tako, da mu nedostaje ijedna ko- 
sti, covjek bi se nasao u potrebi da je nadomjesti! Pa je Al- 
lah Velicanstveni u ovakvom stvaranju covjeka dao pouku 
onim uvidavnima, podario im znakovl je jasno o Svojoj ve- 
HCinii uzvisenosti u ovakvom odredivanju i oblikovanju ljudskih 
kostiju. 

A k tome, posmotri kako je Bog Velicanstveni stvorio sredstva 
za pokretanje kostiju, to su naime miSiCi. Allah je u ljud- 
skome tijelu stvorio pet stotina dvadeset i devet miSida. A 
miSiC je sastavljen od mesa i zivaca, od svezica i opnica, i 
raznolikih su veliCina i oblifija — sve prema razlici mjesta 
na kojem je miSiC i razlici potrebe kojoj on udovljava. Ta- 
ko je dvadeset i cetiri misida koji sluze za pokretanje oka i 
ocnihkapaka; i kad bi samo jedan taj mi§ic" nedostajao, stvari 
s okom bi postale niStavne! 

Takoder, svaki ljudski ud imade svoje miSide, sve to pre- 
ma broju koji je za taj ud karakteristican i prema mjeri kakva 
mu odgovara. 

A Sto se tide samih zivaca, vena, tjelesnih zila, arterija te 
njihovih zasada i veliCine, Sto se, dakle, svega toga tifie, to 
je jo§ zaCudnije i obja§njenje svega toga bi se mnogo odu- 
ljilo! Isto vrijedi i za objasnjavanjesustine zivaca, vena, ar- 
terija.. . , objasnjenj a njihovih osobina koje sene mogu spoznati 
jer, znaCenje nadilazi njihovo osjetilne moCi! 

A posmotri kako je Bog Velicanstveni Covjeka pocastvo- 
vao i samo njemu dao osobinu uspravnog hoda tako Sto ga 
je, naime, stvorio da uspravljen hodi i da uspravljen sjedi, 
vidi kako moze stvari primati objema rukama i drugim or- 
ganima, kako bi mogao postupati i raditi! Ni je ga stvorio nagetog 
na lice kao brojne zivotinje Sto su! Jer, naime, da je covjek 
tako stvoren, ne bi mogao raditi sve poslove. 

A posmotri Covjeka sa stanovista cjeline, posmotri njego- 
vu vanjstinu i njegovu unutarnju bit — posmotriS li, naCi 
c"e§ da je on stvorevina koja je s mudroSCu i znamenjem stvo- 
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rena, sto sve skupa izaziva divljenje. K tome, Allah Velicanstveni 
je dao da se covjekovi udovi i organi upotpunjavaju ishra- 
nom, a ishrana je nadin kako da opstanu. Medutim, tu je 
ishranu Bog Velicanstveni i Uzviseni s mjerom odredio i u 
granicama koje se ne prekoracuju. Svaki organ ostaje pri 
toj granici i ne povecava je; jer, naime, kada bi je prelazio 
i prestupao prekomjernim uzimanjem hrane, tad bi se ljudsko 
tijelo povecalo i ne bimoglo hodati, bilo bi nemocno da obavlja 
profinjene poslove i, u torn slucaju, ti organi ne bi uzimali 
hrane koliko im odgovara, ved sve vise i vise. 

A ni oblaciti cov jek ne bi mogao tada ono sto mu je pode- 
sno, niti stanovati, istotako. Medutim, u providnost tog zna- 
menja i u ljepotu Allahova odabiranja i odredbe spada pri- 
stajanje kod ove granice odredene od strane Allahove mi- 
losti i iz Njegove samilosti spram Njegovih stvorenja. Kako 
vidis, sve je to Allah Velicanstveni stvorio iz jedne kapljice 
sjemene vode, pa deder, promisli velicanstvenost Njegove 
modi kroz stvaran je takve stvorevine kao sto su nebesa i Zemlja, 
njihovo Sunce, njihov mjesec i njihove zvijezde! Kolika li 
je samo mudrost i znamenje Njegovo u dimenzijama nebe- 
sa, zvijezda, Sunca, Zemlje i M jeseca, unjihovome oblicju, 
broju, polozaju i konsteliranju jednih s drugima! Te, k to- 
me, u rastavljanju jednih od drugih nebeskih tijela! Kao i 
u raznolicju njihova oblicja! I u velikoj udaljenosti izmedu 
njihovih istdka i njihovih zapada! 

Stoga, nemoj ni pomisliti da i jedan atom, i jedna zehra 
na nebesima i na Zemlji te u drugim Allahovim svijetovima 
izmice toj Mudrosti! Naprotiv, sve sto je tu sadrzava takva 
cuda i znamenja koja u cijelosti znade samo Bog Velicans- 
tveni i Uzviseni! 

Zar ne cujeS Bozije Rijedi, uzvisen i velicanstven je On, 
koje glase: >>Zar je teie vas ili nebo stvoriti?! On je nebo 
sazdao...!« 38 ) — te cijeli taj dio Kur'ana koji zbori o stva- 
rima §to na nebesa i Allahove tragove svraca ju pozornost?! 

Promisli samo ovo: Kada bi se skupili svi ljudi i svi dzini 
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da stvore eto samo jednu kaplju koja bi cula, gledala i ziv- 
jela, to oni ne bi biJi u stanju ucmiti! A posmotri kako je Bog 
Velicanstveni tu kaplju stvorio u maternicama, kako ju je 
oblikovao i po najljepsem oblicju stvorio, dao joj najljepsu 
formu! Posmotri kako je slicne dijelove te kaplje On podi- 
jelio u razlicite dijelove, pa je posvuda na krajevima i peri- 
feriji tijela stvorio kosti i uljepsao oblicja udova! Vidi kako 
je rasporedio krvne sudove, vene i zivce, posmotri kako je 
i spolja i iznutra dao lijep raspored, vidi kako je ustanovio 
puteve za hranu — da bi to bilo uzrokom opstojanja zivo- 
ga bica tokom njegovog zivota. 

Pogledaj , k tome, kako je On dao divan raspored unutarn jim 
organima: srcu, jetri, stomaku, slezeni, pludima, materni- 
ci, mokracnim mjehurima, crijevima. . . , svaki taj organ imade 
svoj poseban oblik i svoju odredenu mjeru i doznaceni po- 
sao! 

Stomak je On stvorio da prokuhava hranu, to zeludac radi 
odredenim cvrstim zilama koje su za to i potrebne kako bi 
mogle sitniti hranu i mljeti je. K tome, zubi kutnjaci stvo- 
reni su da bi bili mljevitelji hrane koji su doznaceni zelucu 
bag po tome kako oni, kako treba, hranu melju i drobe. 

Jetru je stvorio da bi ona crpila iz hrane ono sto je za krv 
dobro, pa onda iz krvi svaki organ sebi uzima sta mu odgo- 
vara. Naime, nije hrana kostiju jednaka hrani misida, niti 
je hrana krvnih zila, vena i sudova jednaka hrani zivcanih 
vlakana. Hrana kose nije isto sto i hrana drugih organa. Ta- 
koder, On je ucinio da slezena, zu6 i bubrezi budu na uslu- 
zi jetri. Tako slezena crpi crnu tekudinu a zu6 crpi tecnost 
koja je zuta. Bubrezni kanali su tu zajedno sa mokracnim 
mjehurom kako bi crpili mokradu iz bubrega. Bubrezi po- 
tom salju pro6i§denu krv kroz krvne sudove i vene i jetru, 
a potom ona ide u cijelo tijelo i sve njegove krajeve. A sa- 
mu supstancu krvi Bog je dao kao najprofinjeniju mesnu 
tvar kako bi stitila tijelo i bila mu odbrana. Naime, krv je 
tijelu kao neki omota6 i zdjela. 
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Posmotri samo kako je On mudro sazdao maternicu ka- 
ko je izdasno Svoju milost na nju prosuo! Kad bi se sve to 
opisivalo, odul jilo bi se obj asn jenje , a ni samo znan je ne moze 
sve to u cijelosti saznati, — samo to moze znati Stvoritelj 
maternice. Opisatelj je nemodan da opise onu kaplju koja 
stize u maternicu, i tamo ta kapljica nije potrebna traziti ni- 
kakvu pomod spolja; k tome, plod ii maternici nije potre- 
ban da mu se njegovo ponasanje tu objasni, niti kakvim pri- 
dikama niti upozorenjima! Sve je to u prirodi novoroden- 
ceta i taj period traje do vremena kad je dijete potrebno da 
zatrazi pomod u hrani. Da nije, naime, pupcane vrpce, majke 
bi pobjegle od svoje djece zbog tegobe umora i teske duznosti 
odgoja cekajudi da djetetu ojaca tijelo, da mu osnaze orga- 
ni vanjski i unutarnji kojim bi moglo drobiti hranu. Medu- 
tim, djetetu narastuzubibaS u vrijeme kad ih je ono potrebno, 
ne prije, niti, pak, kasnije. 

A posmotri i to kako je Allah u djetetu stvorio razlikova- 
njei razbor, ikakoga dijete postepeno zadobija sve do vremena 
svoga odsrastan ja i zrelosti. Promisli i vidi i pronikni u taj- 
nu djetetova bivstvovanja: ono se rada neznano, bez pameti 
i razbora! Naime, da je dijete odmah pametno i razumno, 
onobiodbijalo htjeti postojatipriizlaskuiz maternice u spoljnji 
svijet, jer bi, naime, postalo kolebljivo i oprezno, pronic- 
ljiva uma, — sve to jer bi zurilo u svijet ko jii^e poznaje! Pred 
njim bi se pomolio svijet koji ono nije vidjelo i koji nije po- 
znavalo! Dijete bi se u torn slucaju naslo u nelagodi: vidjelo 
bi da ga nose i da ga polazu na posteljicu, postalo bi zivca- 
no u pelenama i prekriveno u besici, — i mada razborito i 
umno — , ono ne bi moglo uraditi nista usljed njeznosti svoga 
tijela i njegove slabasnosti! 

K tome, da je dijete odmah umno, razborito i pametno, 
ono ne bi bilo onako Jrago, milo, slatko i drazesno u srcu 
ljudskome, ne bi dakle bilo drago kao sto je sada kad je malehno 
i naivno! Jer, da je malehno a pametno, ono bi se okretalo 
svome razumu i imalo bi mod izbora po nahoden ju svoje duse! 


51 


Jasno je onda da je postepeno zadobijanje razuma i pa- 
meti za dijete bolje i korisnije. 

Zar, onda, covjek ne vidi kako je Bog Velicanstveni sve 
ustanovio kod malehnog stvorenja prema svrhi mudrosti i 
stazi ispravnosti, zar ne vidi kako je dijete poducio da na- 
uci posredstvom cestih ponavljanja gresaka dodi do preci- 
znosti i savrsenstva! 

A posmotri joS i to kako dijete odraste i postaje mladac, 
posmotri kako je Velicanstveni u njem stvorio put za pro- 
duzen je vrste, posmotri kako mu na lieu stvara malje kako 
bi se razlikovao od drugih mladida i djevica; posmotri ka- 
ko ga uljepsava ali i to kako mu prikriva vjede staraCke na 
lieu br adorn u vrijeme starosti! A ako li je posrijedi zenska 
osoba, lice joj ostaje cisto, bez malja — da bi joj tako osta- 
la dugotrajnom divota i svjezina koja muSkarce podstice na 
ono u cemu je opstojanje i ocuvanje potomstva. 

Deder , razmisli sada o svemu ovome sto smo rekli, razmisli 
o svemu sto je Velicanstveni odredio kroz ova raznolika stanja 
kroz koja covjek prolazi. Da li vidiS da ista drugo moze biti 
besika ljudskoga ploda kao sto to moze biti maternica? Sta 
mis lis sta bi bilo kad ljudskome plodu ne bi doticala kao hrana 
krv dok je ono joS u maternici, zar ono ne bi postalo sme- 
zurano, zar ne bi propalo i sasusilo se ba§ onako kako se 
sasusii bilje kad mu prestane doticati voda?! Vidi samo blagodati 
u tome sto plod ne uznemiravaju mjesecnice pri njegovom 
odrastanju! Jer, kad bi bilo suprotno, kad bi majka njego- 
va imala mjesecnicu to bi unistilo opstanak ploda u mater- 
nici, a unistilo bi mu i majku! I kad dijete ne bi imalo hra- 
nu u mlijeku pri samom rodenju, zar ono ne bi umrlo od 
gladi i zedi?! Di bi, pak, jelo ono sto mu ne odgovara i sto 
tijelu njegovu ne donosi boljitak ! K tome, da djetetu na vrijeme 
nisu stvoreni zubi, zar nepostojanje zuba ne bi sprijecilo dijete 
da zvace i melje hranu i da je sitni?! Zar ga to ne bi primo- 
ralo da podulje doji i na mlijeku bude i tako mu tijelo ne 
ojaca?! K tome, da djetetu muSkome ne izniknu u mladosti 
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dlake, ono bi ostalo kao nekakvo zensko, ili kao dijete. Ne 
bi zapazio muSkost, dostojanstvo, postovanje spram njega. 
Ko je onda drugi sve to djetetu na vrijeme dao ako ne Al- 
lah Velicanstveni, koji je dijete stvorio nakon sto ni je nista 
bilo, niti je spomena bilo vrijedno?! I zar mu nije ba£ On, 
Stvoritelj, sve ovo podario i svim tim ga opskrbio?! 

RazinisH, deder, o spolnoj pozudi koja dovodido ozivljavanja 
covjeka, do njegovog zivota, razmisli o alatu koji stavlja u 
maternicu kaplju sjemena, posmotri pokretekojisu potrebni 
da bi sjemena kaplja izbila napolje, vidi samo znamenje koje 
se u svemu tome rasporedivanju nahodi! A, potom, razmi- 
sli u cjelini o svim organima tijela i o ustro jstvu svakog or- 
gana ponaosob, zarad potrebe kojoj se doticnim udom zeli 
udovoljiti: o6i su zarad toga da bi pogledom nasao naputak, 
ruke su za vrsenje poslova, za uzimanje, prihvatanje i da- 
vanje, kao i za odbranu, noge su za hodanje, stomak je za 
varenje hrane, jetraza pro6i§davanje i razdvajanje, usta su 
za govor i za uzimanje hrane, izlucni kanali su za odstra- 
njivanje izmeta i izlucevina. Pa ako razmisliS dublje, tako 
je i sa ostalim sto je na/u covjeku, zapazit deS da je sve to 
postavljeno s ciljem mudrosti i ispravnosti. Deder, razmi- 
sli o tome kako hrana dospijeva u stomak da bi je on pro- 
kuhao i otposlao kroz krvne sudove jetri ono najljepSe od 
sastojina hrane, kroz krvne sudove koji stalno kucaju i koji 
su napravljeni tako da preciSdavaju hranu — da ne bi u jetru 
dospjelo nesto tvrdo i oporo od hrane sto bi je rastrgalo. Jer, 
naime, jetra je stvorena profinjenom, ona ne podnosi ne- 
sto ruzno, ona vr§i preinaku hranljivih tvari, Allahovom odred- 
bom, u krv i salje je u ostale dijelove tijela kroz prolaze za 
to pripravljene. I pomodu krvi stize u tijelo sve sto je po- 
trebno tijelu i Sto mu odgovara, i suha tvar, i mehka tvar, i 
sve drugo osim toga. »Pa neka je slavljen Allah, Gospodar 
svjetova!« A krv jo§ izlucuje iz tijela svaku necist i sve vi- 
Skove, sve to ona prosljeduje u dupljei organeza to priprav- 
ljene, kako smo to spomenuli prije. Znacaj tih izlucnih or- 
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gana je nalik znada ju posuda — u njima se drze viskovi tvari 
i izmetin — da se ne bi prosirile po tijelu i razboljele ga. 

A zatim deder posmotri ima li icega u/na tijelu sto je bez 
znadenja?! Da li je stvoren vid i za § ta drugo do li da se vide 
stvari i boje?! Zamisli samo: kad bi postojale boje, a kojim 
slucajem nema vida da ih vidi, kakav bi onda bio smisao boja 
i kakva korist od njih?! A da, opet, samom vidu nije dato 
svjetlo mimo njegova unutarnjeg svjetla, stvoren ja se ne bi 
mogla koristiti vidom. Isto je i sa sluhom: zar je sluh dat i 
za sta drugo osim da cuje zvukove?! Kada bi postojali zvu- 
kovi a ne bi bilo sluha da ih cuje i percipira, onda ti zvuko- 
vi ne bi imali nikakva smisla. 

Tako je i sa ostalim osjetilima. Deder, razmisli o stvari- 
ma koje su stvorene i smjestene izmedu osjetila i osjetilnih 
data; bez tih stvari ne bi se osjetilnost mogla ispuniti. A te 
stvari su, izmedu ostalih, svjetlost i zrak. Jer da nije svje- 
tlosti, posredstvom koje sevidevidne stvari, ociih ne bimogle 
ni dosegnuti! Takoder, da nije zraka koji provodi zvuk do 
usiju, sluh ne bi mogao percipirati zvuk! 

Razmisli o onima koji nemaju vidaniti sluha, posmotri sta 
biva s takvim stvoren jima! Takvo bide ne zna i ne vidi gdje 
da stavi nogu, ne zna sta je ispred njega, ne zna da razlu- 
cuje boje, ne raspoznaje nasrtaje kakva zla ili neprijatelja, 
a k tome, ne imade nikakva nadina da naudi vedinu zanata 
i v jestina. A, opet, ona j ko ne pos jedu je sluha , tome nedo- 
staje srz i slast razgovora i raspravljanja, njemu manjka slast 
i ugoda koja proizhodi iz li jepih glasova, muzidkih tonova i 
melodija, on povecava napor svoga sagovomika tako da taj 
od njega cesto i ode i napusti ga. On ne cuje nista sta ljudi 
pricaju i pripovjeda ju, tako da biva odsutan, mada je pri- 
sutan! Biva kao mrtav, premda je ziv! 

A, opet, ono ljudsko bide koje ne pos jedu je razbora, ta- 
kav covjek je gori od zivotinje. 

Posmotri samo kako bivaju ljudski udovi, kako su sadi- 
njeni, vidi im osobine pomodu kojih je samo boljitak dovje- 
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kov; svi su ti organi i udovi pogodni i pomodu njih ispunja- 
vaju se sve ljudske svrhe i potrebe, a njima se postizu svi 
ljudski ciljevi. Pa, ako li dov jek samo jedan organ ili ud izgubi, 
smanji mu se mod i njega pogodi nesreda. 

A koji, opet, dov jek bude stavljen na kusn ju gubitkom nekog 
uda ili organa, to je onda za njega pouka, opomena i spo- 
znanje velidine Allahova darivanja, te da je, onda, u Alla- 
hovoj modi i da taj dar i darove slicne tome oduzme, a da 
doticni cov jek svojom strpljivoSdu zasluzi Onaj Svi jet. Pa, 
deder, posmotri milost Boziju, vidi samo kako te milosti ima 
i kad Bog dariva i kad Bog uzima Svoje darove! 

A sada razmisli o organima koji su stvoreni u paru i koji 
postoje ponaosob. Posmotri u tome mudrost i ispravnost. 
Glava je stvorena kao jedan ud, kao jedan organ! Medu- 
tim, vedinu osjetila obuhvata samo jedna glava, a da se sa- 
mo joS nesto dodalo njoj , to bi bilo teret, za dimene jma potrebe . 
Kad bi bile, recimo, dvije glavena jednom tijelu, onda, kad 
bi jedna glava govorila drugadije od one druge glave, i kad 
bi one to tako radile istovremeno, onda slusatelj ne bi ra- 
zumio nakanu zbora i govora. Slusatelj, naime, moze shvatiti 
samo ono sto je kazano jasno. 

Ruke su stvorene u paru i cov jeku ne bi bilo dobro da mu 
je samo jedna ruka zbog toga sto bi mu tada manjkalo mnogo 
toga u rasporedivanju stvari i poslova; ti i sam, naime, vi- 
dis nedostatak kod dovjeka koji je izgubio ruku. 

Ako li mu se da neki posao, on ga ne moze dostatno ura- 
diti, niti moze postidi sve ono sto moze dov jek koji imade ob je 
ruke. Isto vrijedi kazati i za noge . 

A sada posmotri kako su uredeni i udeseni organi govo- 
ra. 

Dusnik jenalikcjevdici radi toga dabiiz njega izlazili glasovi. 
A sam jezik, usta, dvije usne i zubi su i zarad oblikovanja 
glasova. Vidio si, naime, da u osobe u koje ispadnu svi zu- 
bi, ili vedina zuba, nastane manjkavost u govoru. 

K tome, pogledaj koristod dusnika: njimeidezradna struja 
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do pluda, pa se srce ozivljava zrakom posredstvom ovog uza- 
stopnog disanja. Posmotri korist od jezikakako se njime prev- 
rde hrana, razmisli kako se jezikom kusa slast hrane i na- 
pitaka. Isto tako, vidi korist u ispomodi zubima. Zubi su, k 
tome, kao potporanj dvjema usnama, drze njih dvije i da- 
ju im potporu iznutra. S pomodu usana sise se napitak ta- 
ko da je ono sto ulazi u utrobu po mjeri, i u skladu s onim 
sto odabere dov jek. Napokon, usne su na ustima kao vrata 
na kudi! 

Jasno je da je svaki od ovih udova i organa namijenjen 
za neki od nadina udovljavanja ciljevima i za neku vrstu po- 
treba. Ako li se samo neki organ preoptereti, on de propa- 
sti, a isto je i ako mu se smanji djelovanje. Znaj da je sve to 
tako odredio Silni, Znani! 

Razmisli, eto, o mozgu! Kad se mozak razotkrije, ti vidiS 
da je on nekako u slojevima i prema razinama, sve jedna 
iznad druge. Sve je to tako kako bi se mozak zasititio od kakvih 
ostedenja. A, opet, okolo cijeloga mozga je lobanja, pa po 
lobanji koza,kosa i dlake — sve je to kao pokrivka lobanji 
i kao ures i ukras — da bi se otklonilo od lobanje ono sto 
joj Skodi: vrelina, hladnoda i drugo. Eto, tako je Velicans- 
tveni i Uzviseni Stvoritelj zastitio mozak jer — On znade da 
je mozak vazan i da svu ovu zastitu zasluzuje bududi da je 
on izvor osjedanja! 

A potom , razmisli kako je Allah Velicanstveni ucmio srce 
skrovitim u dubini prsa, kako ga je omotao onako zastice- 
nog rebrima. Rebra i omotad okolo srca jesu zastor srcu! 
Sve je to uradeno precizno, srce je zivcima, rebrima i miSi- 
dima ucvrSceno i tako je odredeno zbog vaznosti i znacaja 
koje ono ima. Takva zastita, naime, samo srcu dolikuje. 

A razmisli i o tome kako je Allah dao dva prolaza kroz grlo. 
Jedan je prolaz zarad glasa i to je dusnik koji domasa do 
pluda, a drugi je prolaz za hranu, zove se jedn jak i domasa 
do stomaka. Na samom dusniku imade jedna razina u ko- 
joj je preklopnica koja zaustavlja hranu, sprjecava hranu 
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da ude u dusnik. A stvorio je i pluda koja sluze kao provje- 
travanje i prozraka srcu, i to na jedan umjeren naCin, ni 
previse, ni premalo. Jer, ako li bi to bilo neumjereno, on- 
da bi se u srcu povecavala vrelina ili hladnoca i to bi dove- 
lo do njegove propasti. 

Allah je, takoder, ispunio prsnu i dijelove trbusne dup- 
lje zrakom zarad svega recenog, a i zarad onoga sto se ov- 
dje nije reklo. 

Razmisli, k tome, i o prolazima i kanalima za mokracu, 
za izmet i nedzaset, sve te izmetine izlaze nekim svo jim re- 
dom koji je ustaljen. Ne bi valjalo da uvijek izlaze jer bi to 
onda covjeku upropastilo zivot. 

A pogledaj samo joS i to kako je Allah Velicanstveni stvo- 
rio dosta mesnog tkiva na stegnima i bedrima i na straznji- 
ci — sve to da bi covjek mogao bezbolno sjediti i da bi ga u 
takvom polozaju to tkivo stitilo. A covjek koji je izmrsavio 
i (Sje je tijelooslabiloosjeca bol ukoliko izmedu njega i mjesta 
gdje se sjedi nema kakva haljetka ilimehkoga sjedeza!A vidi 
jo§ nesto: kada bi ona mu§ka stvar bila stalno mehka i spu- 
stena, kako bi onda sjemena tecnost u§la u maternicu?! 

A, opet, kada bi ona muska stvar bila stalno podignuta, 
kud bi onda Covjek sa njom i kako li bi se ponasao, a ona 
stvar digmita?! 

Naprotiv, Stvoriteljeva mudrost sve je to uredila da bu- 
de po mjeri. MuSki ud biva opusten sve dok ga pozuda ne 
podigne. 

Posmotri, zar nije ljepa odredba to sto se i sam zahod gradi 
na najskrovitijem mjestu u kuti, i zar to ne spada u lijepe 
obicaje gradnje?! 

Iz istog je razloga i otvor za izluCivan je izmeta i vrsenje 
nuzde smjesten na najskrovitijem mjestu na ljudskome ti- 
jelu. Preko njega nalijezu guzovi sa svo jim mesom pa ga pre- 
krivaju, a sam Covjek skriva svoj spolni organ. To je tako s 
covjekom zbog njegove poCasti. 

A pogledaj i znamenje u stvaranju dlake, kose i nokata, 
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kad narastu, a i kad se skraduju: u njihovom skradivanju 
nema nikakve boli jer su stvoreni i nokti i kosa bezosjedaj- 
nim — da dovjeka ne bi zadesila kakva bol. Da nije takvo- 
ga znamenja, dovjek bi bio pred dvije mogudnosti: da pusti 
nokte i kosu da rastu, pa da tako postane sam obrasto i dlakav , 
ili, pak, da odstranjuje nokte i dlake uz silne boli. 

A razmisli i o tome kuda sve rastu dlake. Kad bi rasle po 
oku, onda bi zaprijecile vid, ili pak kad bi rasle u ustima, 
one bi zagadile hranu i pice. Ili, pak, kad bi dlake rasle po 
povrsini dlana , onda bi nestala i i§cezla ugoda pipanja i nekih 
drugjli stvari. Di, pak, kad bi dlake rasle u onoj zenskoj stvari, 
onda bi se narusila slast snosaja jer bi malje i dlake kvari- 
le, kad bi tu rasle, ugodu. Pa, nek je slavljen i velicanstven 
Onaj ko je sve to tako darovao darovima kakvi su ovi! 

Pogledaj jo§ kako se takvim stvaranjem postizeputisprav- 
nosti i kako se otklanja gr jeska i steta; posmotri kako je dovjek 
unapri jed sviknut na potrebe za hranom, spavanjem, spolnim 
snosajem, te razaznaj u svemu tome Mudro Rasporediva- 
nje. 

Naime, u prirodi ljudskoj Allah je stvorio podsticaj koji 
cov jeka podstice i nagoni; glad i zed traze da se ide u potra- 
gu za hranom u kojoj je zivot tako je i sa picem i vodom u 
kojima je opstanak covjekov, a tako je i sa snom u kome je 
rahatluk tijela i sve tjelesne modi. A spolna pozuda nagoni 
na spolni snosaj u kome je opstanak vrste i prezivljavanje 
dovjeka. 

A da kojim slucajem dovjekuzimahranui vodu zbog spoznaje 
da mu je to potrebno, i da, kojim sludajem, ne osjeda svoj 
nagon koji ga goni ka hrani, dakle, kad bi sve to tako bile 
onda bi se dovjek rukovodio po onome sto on smatra nuznim 
pa bi smrsavio, malaksale bi mu snage i umro bi. Upravo 
je to nalik onome stan ju kad dovjek uzima lijekove koji su 
mu odvratni ah ipak potrebni, jer u njima mu je boljitak i 
zdravlje! Ali, bududi da dovjek u svojoj naravi ne osjeda pozudu 
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za gorkim lijekovima, to ga i odvrada od njih pa pobolijeva 
i, ponekad, zbog toga umire. 

E , zamisli samo kad bi tako bilo i sa snom i kad bi, kojim 
sludajem, san stupao u covjekovo tijelo samopo covjeko- 
vom izboru i cov jekovoj volji, tada bi, zasigurno, covjek prionuo 
raditi neke svoje poslove pa bi iznurio svoje tijelo umorom 
i radom! A isto bi tako bilo i kad bi covjek stupao u spolni 
odnos samo zarad potomstva; naime, tada bi se (kod mno- 
gih ljudi) okoncalo potomstvo upravo zbog te§kih napora 
koji se imaju uloziti oko maleline djece! 

Pa, deder, posmotri kako je Allah stvorio narav i pozu- 
du u seksualnom snosaju, i to je ono sto nagoni covjeka da 
stignedosvihkorisnih stvari potomstva. Shvati samo kako 
su 1 judske modi uskladene ovim jednim mudrim i divnim ra- 
sporedom! 

Ljudsko je tijelo, naime, za covjeka kao dvor kraljev za 
kralja: natom su dvoru kraljevi ljudi, posluga iosobljekoje 
je zaduzeno nekim poslovima na torn mjestu. Neki ljudi udo- 
voljavaju kraljevoj rodbini, pribavljaju im, recimo, vodu! 
Drugi priskrbljuju sve sto treba da imaju kraljeve riznice, 
sreduju ih i udesavaju. Tredi, opet, unaprjeduju riznicno 
blago, ustrojavaju ga na nadin precizniji nego sto to cine oni 
ljudi prije. Cetvrti ljudi, opet, diste i metu dvor od prljav- 
stine i tu necist iznose van! 

Eto, u ovoj metafori kralj nije niko drugi do li Stvoritelj 
Velidanstveni, Onaj koji sve znade, koji je Silni. Kuda, tj. 
dvor, jeste tijelo. Rodbina i posluga jesu udovi i organi. A 
opet, kraljevi ljudi jesu u ovoj metafori mentalne modi, ce- 
tiri modi duse. Dusa imapolozaj u covjeku u znacenju cov- 
jekove sposobnosti razmisljanja, ma§tanja ipredodavanja, 
dubokog kontempliran ja, pamdenja i, napokon , srdzbe i ljut- 
nje. Zamislite samo kada bi covjeku, eto, nedostajalo samo 
pamdenje, zamislite samo kakvo bi njegovo stanje tada bi- 
lo?! Tada covjek ne bi mogao pamtiti sta mu je u korist nje- 
govu, a sta mu je opet na stetu njegovu, sta od njega proi- 
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shodi drugima, a sta od drugih njemu, sta treba da daje, a 
sta da prima, sta je vidio, a sta duo, sta je rekao i sta mu je 
redeno ! N e b i pamtio n i onoga ko mu je dobro ucinio , n i onoga 
ko mu je ucinio zlo, ni onoga ko mu je koristio, ni onoga ko 
mu je nastetio! 

Tada ne bi mogao idi pravim putem dak i kad bi taj put 
slijedio, ne bi nista znao cak i kad bi udio, a ne bi se mogao 
koristiti ni svojim pisanjem. Ne bi mogao shvatiti ono sto je 
proSlo. 

Pa, deder, pogledaj u sve ove blagodati, vidi kako se ni 
bez jedne ne moze! Pogledaj ih sve skupna, razmisli samo 
kako je, na primjer, od ljudske modi i blagodati pamcenja 
zacudnij a mod zaborava , blagodat zaborava! Da nije zabor ava, 
ne bi se dovjek rijesio misli o nesredi sto ga nekad zadesila, 
stalno bi mu ta nesreda bdjela kao u trenucima kad se i zbi- 
la, od njega ne bi odlazila briga. Eto, u takvom stanju on 
se ne bi mogao nauzivati ovosv jetskih slasti, a i kako bi kad 
biprinjemu bilo stlano podsjedanje nanesrede,udesei gadne 
stvari?! U takvom slucaju ne bi mogao ocekivati ni da ga neki 
silnik zaboravu prepusti, ne bi prozivio nijedan dio vremena, 
nijedan sahat a da ga zavidnik ne vreba i da mu snovatelj 
nesrede ne kuje kakvu spletku! 

Pa, deder, razmisli kako je Allah Velicanstveni podario i 
pamdenje i zaboravljan je kao dvije oprecne blagodati! U svakoj 
od njih je neka vrsta dobrote po covjeka. 

A deder sada pogledaj kako je samo covjek obdaren, mi- 
mo svih drugih zivih bida, blagodarjem stida! Da nije sti- 
da, dovjek ne bi smanjivao grijesenje i sramote, ne bi ispu- 
njavao duznosti, ne bi gostio dolicno goste, ne bi se oboga- 
divao i oplodivao ljepotom! Cinio bi sta mu je volja i ne bi 
se ustrucavao ciniti ruzna i ogavna djela, dak bi napustao 
izvrsavanje mnogjh oobaveznih stvari, a koje inadedinistidedi 
se svijeta! Da nije, naime, stida, dovjek bi skrnavio mnoge 
povjerene mu stvari, zbog stida dovjek pazi na prava svo- 
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jih roditelja i drugih ljudi, uklanja se od opakih i bezobra- 
znih stvari - sve iz razloga stida. 

Pa vidi kako je veliko mjesto ove blagodati zbog ovih nje- 
zinih osobina! 

A vidi i to kako je Allah Velicanstveni obdario covjeka go- 
vorom i zborom, i ta blagodat odlikuje covjeka mimo sva 
druga bida. Cov jek iskazuje i objelodanjuje to sto mu je u 
svijesti, a razumije i ono sto je u duSi drugoga. 

Isto tako, tu je i blagodat pisma i pisanja koja koristi da 
saznamo sto je u vijestima proSlih narastaja i da to preda- 
mo onima koji su sada i koji 6e docl! Posredstvom pisanja 
ovjekovjecuju se nauke, znanja i knjizevnosti, s (pomocu) 
pisma ljudi znadu sta to ima medu njima da se sracuna i sta 
da se zabiljezi od poslovanja. Da nije pisanja i pisma, pre- 
kinule bi se vijesti, vremena bi jedna od dnigjh ppstala otrgnuta! 
Da nije pisma , ucen je nauka bi bilo mukotrpno, teSko bi bilo 
docl do blagodati znanja i knjizevnosti, a uslijedili bi pre- 
kidimeduljudima u mnogim njihovim stvarima i podrucjima 
kao posljedica njegovog nepostojanja! 

Ako li mozda kazes sljedede: Govor i pismo jesu ne§to §to 
dovjek stekne i nisu prirodna stvar! Jer, naime, to vidimo 
po tome sto se razlikuju lini je arapskog, indi jskog, grfikog i 
drugih pisama! A tako je i s govorom koji se upotrebljava 
pa je stoga i pismo razliclto. Ako li, dakle, to kazes , ja ti od- 
govaram sljedede: 

Prsti ruke, dlan i drugo Sto je pogodno da bi se do§lo do 
pisanja, kao i pamdenje, razbor i misao kojima se rukovo- 
di pisanjem nisu tin covjeka! Kad ne bi bilo tako, covjek 
nikada ne bi mogao pisati! Pa, nek je slavljen i velicanstven 
Allah koji je sve to tako lijepo podario. 

Isto tako , da nije jezika u ustima, da nije prirodnog izgo- 
vora, kad ne bi bilo razbora i uma u kome je govor sklop- 
ljen, Covjek nikad ne bi govorio. Nek' je slavljen Allah koji 
je sve to podario! 

A posmotri joS i znamenje srdzbe i ljutnje koja se nahodi 
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u cov jeku i s pomocu koje covjek odagnava od sebe ono sto 
ga uznemirava ! A vidi i to kako je u duSi cov jeka All ahstvorio 
zavist, pa se onda covjek trudi da stekne ono sto mu kori- 
sti, premda mu je naredeno da uvijek bude pravedan izmedu 
izbora dvije stvari. Ako li clovjek pretjeruje u dosezanju do 
stvari, ako prekorafii granicu, tada se prikufiio sejtanskoj 
razini. 

Cov j ek mora , naime , biti suzdrzan u stan ju srdzbe i u stan ju 

ljutnje kad odagnava od sebe zlo. A takoder i u stanju za- 
visti koja se ocltuje u zavidnoj zudnji da se dode do onoga 
sto priskrbljuje korist, a ne stetu, korist koju neko drugi ved 
posjeduje. 

Vidi joS kako ima blagodati i dobra u onome sto je Allah 
podario i u onome sto je uskratio, i kako je u svemu tome 
boljitak po Covjeka. Eto, tu spada i nada! Iz nade se gradi 
i podize svijet, iz nade se odrzava porod i potomstvo kako 
bi slabi mogli naslijediti od jakih koristi civilizaci je . Naime , 
kad se stvorenje rada, ono se rada slabim, i kad ono ne bi 
nalazilo tragove civilizaci je koje su ljudi ostavili i dali u na- 
sljedstvo, kad, dakle, ononebinalaziloonosto su ljudi gradili, 
onda ono ne bi ni imalo mjesta gdje da nade stanista i uto- 
fiista, niti bi imalo kakvoga alata kojim bi se okoristilo. A 
nada je uzrok da djeluju i rade ovi sadasnji za korist onih 
koji ce docl. A tako se stvorenja nasljeduju do Dana sud- 
n jega. 

£ovjeku nije datoda znade kad ce umrijetii koliko 6e zivjeti 

zbog same njegove koristi. Jer, naime, kad bi covjek znao 
trajanje i rok svoga zivota, i kad bi taj rok bio kratak, ne 
bi se posvetiozivotu, ne bi bio raspolozen da imade potom- 
stvo, ne bi htio graditi civilizaci ju na Zemlji niti cmiti mno- 
ge takve stvari. Takoder, kad bi covjek znao koliko ce ziv- 
jeti i kad bi taj rok bio dug, on bi se predao strastima i uzi- 
vanjima, prekoradivao bi granice i prijan jao raditi propadne 
poslove. Ljudi koji pozivaju k dobru bili bi nemocni da ga 
zaustave ili da ga prekore zbog onoga Sto ga vodi u propa- 
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st. Eto, stoga je u Covjekovom neznan ju koliko Ce zivjeti korist 
jerbo Covjek strahuje oCekujud napad smrti, a imade ko- 
risti i u tome Sto se Covjek natjeCe Ciniti dobra djela prije 
nego li prode vrijeme njihova cinjenja. 

A deder posmotri i koristi koje Covjek ima i u Cemu je njegov 
boljitak, vidi, naime, slasti koje ima u raznim vrstama hrane 
i u raznolikosti njezina okusa. Pogledaj vrste voca uz ra- 
znolikost njihovih boja i divnih izgleda! Vidi i raznolike vrste 
jahaCih zivotinja i prijevoznih sredstava koje Covjek kori- 
sti i posredstvom kojih dolazi do boljitka. Deder, razmotri 
raznovrsnost ptica u Cijem glasu se covjek nasladuje. Ra- 
zmisli o novcu,paramai draguljima koje covjek koristi, kojima 
dolazi do svojih stvari i smatra ih vaznim. Razmisli i o lje- 
karijama koje Covjek koristi zarai oCuvanja svoga zdrav- 
lja, promisli i o zivotinjama koje Covjek jede i koje koristi 
u druge svrhe: oranje, sjetvu, prenosenje tovara i si. 

Razmisli i o cvijeCu i drugom bilju, a i o mirisima i mio- 
mirisnim biljkama u Cijem mirisu i miruhu Covjek uziva i 
koristi ih. Pogledaj vrste odjeCe prema njezinoj raznoliko- 
sti: sve je to plod stvoren u umu i razboru ljudskome, pa 
deder, vidi, kakva je sve Cuda Allah sastavio u Covjekovu 
razumu i pameti! 

A u razgovjetnu mudrost spada i raznolikost 1 judi prema 
onome sto oni posjeduju od imetka, to koristi da se Ademovi 
sinovi meduse razlikuju, time se razlikuje siromah od bo- 
gatoga. A u tome je uzrok podizanja i gradnje ovoga svije- 
ta. Ah, Cesto ljudi zbog toga urade nesto Sto im nanese Ste- 
tu. Po tome su oni sliCnidjetetu koje, zbog pomanjkanja ra- 
zbora, uCini dosta toga Stetnog, uCini nesto Cega se nece proCi 
i sto mu naposljetku donese zlo! 

Koliko li, naime, bude postupaka i od strane razboritog 
ko ji je htio mudro postupiti i lijepo nesto uCiniti, Cime je htio 
pridonijeti boljitku svijeta, koliko li, dakle, ima onih koji 
prakticiraju pokornost i bogobojaznost dovijeka, i koji to 
Cine bezgraniCno i bezbrojno, ah, ipak, krajnji cilj i svrhu 
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svegatoga, na kraju krajeva, znade samoMudri Znalac, cija 
milost obuhvata sve, cije znanje sadrzi sve! On svaku stvar 
obuhvata brojem! 

zavrSna rueC upoglavuu 
o znamenju covjeka 

Znaj da je Stvoritelj, velicanstven i uzvisen je On, poca- 
stioAdemai odlikovao ga. Velicanstveni je tako rekao: »Mi 
smo sinove Ademove dofcta obbkovab: rlali smoim da kopnom 
i morem putuju, i opskrbili ih ukusnbn jelima, i dali fan 
velike prednosti nad nmogima koje smo stvorili! « 39 ) 

Tako u najvece pocasti kojima je Allah Velicanstveni po- 

castio covjeka spada razum, koji covjeka opominje na di- 

votu i krasotu, i covjeka time prikljucuje svijetu meleka/ andela! 
Qov jek s razumom posta je dostojanstveno bice jer njime spo- 

znaje svoga Stvoritelja i Darovatelja, covjek Ga poStuje ra- 
zmatanjem Njegovih stvorenja, dolazd do dokaza o Bogu spo- 
znavajuci svoja svojstva koja je Bog u covjeku stvorio, kao 
Sto sumudrosti povjerenje. Allah Velicanstveni kaze: »\ u 
vama ljudima su dokazi, zar to ne vidite?! 40 ) 

Tako je cin proucavanja samoga sebe i onoga §to je Allah 
Velicanstveni stvorio u covjeku, kao sto je razum, na pri- 
mjer, bez koga bi sve postojanje od covjeka bilo otrgnuto a 
covjek bez razuma postojanje ne bi mogao ni opisati, da- 
kle, cin proucavanja samoga sebe jeste jedan od najvecih 
dokaza za covjeka da imade i da posto ji njegov Stvoritelj , 
njegov Ravnatelj , Oblikovatelj i iz nicega u postojanje Izvoditelj ! 
Covjek vidi u razumu kako posto ji u njemu raspored, ka- 
ko su tu razne vrste znanja, zatim neprestano spoznavanje, 
mudri dokazi i znamenja, te, napokon, razlikovanje kori- 
snog od stetnog! Jer, covjek bez razuma ne bi bio osoba, ne 
bi os jecao, ne bi kusao vatre, ne bi osjecao mirisa, ne bi znao 
oblike niti okuse tvari! Ali, sa razumom covjek je onaj koji 
daje naredenja, onaj koji senaredenjimapokorava, kojihoda, 
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misli, koji osjeCa nepoznato, koji zamisja stvari i sebi ih pri- 
spodobljava. 

S razumom Covjeku je Siroko i prostrano ono sto mu je s 
oCima tijesno, prostrano mu biva ono sto slutnjom ne moze 
dokuCiti. Razumom Covjek vjeruje u Ta jne Allahove koje 
je Allah VeliCanstveni skrio na prostranstvima izmedu Nj egovih 
nebesa i onoga sto je iznad njih, i prostranstava iznad Nje- 
gove Zemlje i onoga sto je ispod nje, i to sto Covjek dokucu- 
je razumom jasnije je nego li ono sto gleda oCinjim vidom: 
jer, razum je izvor i mjesto mudrosti, on je rudaca pravo- 
ga znanja. Kako god se razumu poveCa znanje, poveCa se i 
prostor i moC koja zapovijeda organima i udovima kretnje. 
Gotovo da se ne moze razlikovati sta jedno drugom po brzini 
prethodi: teznja da se izvrsi kretnja organom i udom ili sa- 
ma ta kretnja! Kad Covjek uvidi da je odluka i teznja da se 
pokrene neki organ ono sto ipak prethodi, on uvidi, istov- 
remeno, da je on sa svojim razmiSljanjem, znanjem i mu- 
droSCu nemoCan da sebe spozna, jer, naime, Covjek ne mo- 
ze samog sebe opisati na temelju samoga sebe osim na na- 
Cin da potvrdi da prihvata opis koji mu je sam Bog VeliCanstveni 
dao znajuCi samoga sebe, a priznanjem da ne poznaje sa- 
moga sebe Covjek postaje znalac mudri, koji razlikuje i pro- 
finjeno osjeCa potankosti stvaranja, razluCuje stvorenja do 
u sitnicu i vidi da stvari teku po svojim opreCnostima! 

Tako se moze kazati da Covjekovo neznanje o samome sebi, 
ali i njegovo poznavanje odabiranja i razluCivanja, poka- 
zuje njemu samom da je sastavljen od vise dijelova, da je 
saCinjen, oblikovan, odabran, prisiljen! Jer, uza svu svoju 
mudrost i profin jenost svoje pronicljivosti, Covjek je nemoCan, 
jadan; na primjer, zeli da se neCega prisjeti pa to zaboravi, 
ih, pak, zeli da nesto zaboravi pa se toga prisjeti , ili pak ze- 
li da se raduje pa se razalosti, zeli da nesto zanemari, ali ga 
ono u svijestiprati,zelidabudebudani oprezan pa to s pameti 
smetne i zaboravi; u svemu tome je dokaz da je Covjek pri- 
siljen i da se nad njim vlada. 
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£ovjek je, uza sve to sto znade, ipak neznalica i ne zna Ci- 

njenice toga sto ko bajagi poznaje! Ma koliko on razmisljao, 
ipak nezna koliki mu je doseg glasa, niti pak znade kako to 
nasta je glas, kako ishodi iz grla, niti, na kraju krajeva, znade 
kako se sastavljaju glasovi njegova govora, niti znade koli- 
ki mu je doseg pogleda, niti kako mu ishodi iz glave i kako 
se sastavlja njegova svjetlost, a ne zna ni to kako i na koji 
naCin vidi osobe i likove, ne znade ni kolika je njegova mod, 
niti kakvog mu je sastava njegova volja i pozuda. 

Tako covjek znade, na temelju poznavanja svoga tijela, 
cinjenicu da je stvoren na jedan profinjen naCin i na nacin 
razgovjetne mudrosti - sve to ukazuje na Sazdavatelja, na 
Stvoritelja, na Onoga koji zeli dobro stvorenjima, na Znal- 
ca, uzviseen je i velik On! 

A k tome, On je u Covjeku stvorio strast koja je sukladna 
sa Covjekovom pozudom i naravi. Pa, ukoliko Covjek upo- 
trijebi svjetlo svoga razuma (nufu l-akl) u onome sto mu je 
naredeno, on Ce u torn slucaju dod do spasonosnoga izla- 
za, a i na sutrasnjem (buducem) svijetu on Ce postiCi Kudu 
Plemenitu! Ali, ukoliko to sve Covjek upotrijebi za ciljeve 
svoje duse i njezine strasti, (bitCe) zakriven i zastrt da ne 
spozna stvari koje drugaCije inace neCe mod spoznati, ma 
koliko ocekivao za sebe udio na Onome svijetu, a tamo ga 
ceka, takoder, zastor (ukoliko bude lo§), ili pak kazna. 

K tome, razum je Covjeku sredstvo u radu na polju umi- 
jeCa i zanata, on sve to procjenjuje i odabira mu vrijednost 
u zamisli svoga razuma i njegovoj predodzbi. On izumljuje 
to sto izumljuje ostrinom svoga razuma i spozna jom Cudi svoga 
morala, morala koji postoji u svakom narastaju jednoga vre- 
mena. 

Deder, pogledaj kako su u Covjeku stvorena znanja i spozna je 
i kako je samo velika Cast Covjekova u tome da mu ova zna- 
nja koriste! Jer, naime, vrijednost posude ogleda se u tome 
sta se u posudi nahodi, sta se u posudu stavlja: budud da 
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su srca ljudi mjesto spoznanja Boga Velicanstvenoga, srci- 
ma je ukazana i Cast! 

A, k tome, buduti da je u vol ji i Njegovoj mudrosti Alla- 
hovom znanju prethodio put ko ji 6e stvorenja imati sve do- 
vi jeka, i buduti datim stvoren jima nije dao u njihovim umovima 
i pametima da znadu sve propise ovoga svijeta, On im je upot- 
punio ovo svjetlo razuma koje im je darovao po svojim po- 
slanicima, nek' je na n jih blagoslov i spas, obveseljiteljima 
svih pokornih ljudi, opominjadima svih pristalica neposluha 
spram Boga. 

Tako je On vojom Objavom dao potporu ljudima i pripravio 
ih da Objavu prime i primijene. Tako se moze kazati da su 
svjetla koje je Allah Velicanstveni poslao po Objavi u od- 
nosu na svjetlo razuma kao svjetlost Sunca u odnosu na svjedost 
neke zvijezde. Tako se ljudi rukovode i Objavom u svojim 
ovosvjetskim poslovima koje ne mogu uzakoniti razumom, 
i te poslove upravljanu u skladu sa svojim boljitkom na Onome 
svijetu, svijetu koji, ina6e, ljudi ne bi mogli upoznati osim 
uz pomod Bozijih poslanika. 

Takoder, Bog je ljudima pokazao, posredstvom dokaza, 
istinitost svega onoga sto su donijeli poslanici Boziji, doka- 
ze koji obavezu ju razbor i traze posluh stoga sto su istinite 
vijesti o njima. Tako se upotpunilablagodat Allahova spram 
Njegovih stovatelja i stvorenja, time se jasno i razgovjetno 
ocituje velicanstvo Njegovo i ucvrScu je Njegov dokazl judima . 

Pa, deder onda posmotri kako je plemenit i kako je po- 
ca§den covjek i ono njegovo potomstvo iz kojeg su se poja- 
vili ovi poslanidki odlicnici koji su bili primatelji ovih casnih 
dodatnih propisa! 41 ) 

A potom su se iz njih izveli raznovrsni propisi i odredbe - 
svi su kao Sunce, dok su svjetline razuma kao zvijezde! I 
tako se upotpunila sreda onih ljudi koji su od Allaha Veli- 
canstvenog primili Dobrotu, a povecala se nesreca onih koji 
su to Dobro lagali, poricali i koji nisu zeljeli drugo do li Ovaj 
svijet! 
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K svemu tome, Allah Velicanstveni obilato je prosuo Svoje 
blagodati na covjeka time sto ga je posebno pocastio snovi- 
ma koje vidi kad spava. U oku njegovome san mu zorno po- 
kazuje ono Sto mu se navjeStava, primjere koje ved znade i 
koji ga opominju ili mu radost nav jeStavaju o onome Sto ce 
da mu se dogodi u bududnosti! Sve su to darovi i pocasti iz 
Bozijeg Bivstvovanja, velicanstven nek' je On! Allah je dao 
da se ustrajnost ljudi u pokornosti odituje u njihovim srci- 
ma i udovima i ta je ustrajnost na jceSce uzrok istinitosti snova! 
Snovi tada dovode do duhovnog budenja covjekova, on pri- 
stupa Ciniti neke stvari ili odustaje od cinjenja zlih stvari. 

Sve je to znanje o posljednjim stvarima koje pripada sa- 
mo Allahu VeUfianstvenome! A upoznao je one koje je htio 
i samo njih uputio da znadu nesto malo od toga. 


37) Muminun, 12, 13. 14. 

38) Niai'dt,27. 

39 ) Isrd, 70. 

40) Znrijat, 21. 

41) lmam-i Gazali ovdje kaie doslovno es-zijddatu l-fddile, tj. Objava i 
njezine odredbe. Razum po sebi daje dovjeku odredbe, a Objava ove 
druge, »dodatne i £asne«. Time je blagodat Boiija potpuna (prim, 
prev.). 
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X glava 


O ZNAMENJU 
STVARANJA PTICA 

All ah,velicanstven je i uzvisen On, veli: »Zar oni, ljudi, 
ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, 
n jih satno Allah drzi.To su, zaista, dokazi ljudima koji budu 
vjerovali!« 42 ) 

Znaj, smilovao ti se Allah, da je On, All ahVelicanstveni, 
stvorio ptice i to znamenje mudro sazdao, sve u skladu sa 
zahtjevima lahkoce letenja. Nije stvorio kod ptica nista sto 
bi otezavalo letenje. Stvorio je pticama ono Sto im treba v, 
i u cemu im je opstojnost i sticanje hrane. Svakom je orga- 
nu ptice dodijelio ono Sto mu odgovara, ved prema tome da 
li je odredeni organ njezan, mehak ili, pak, tvrd, ili neka- 
ko izmedu toga, On je njemu dodijelio onakvu prehranu i 
oprsku kakva mu prilici. 

Tako je, eto, pticama stvorio dvije noge, a nei ruke, upravo 
iz nuznosti pticjeg kretanja, prebacivanja i potpomaganja 
nogama pri dizanju od zemlje kad uzlijeCe i kad se spusta 
na tie — da bi se pricvrstila na neko mjesto na zemlji. Noge 
u ptice su lagahne, neki su joj prsti stvoreni od tanke cvrste 
kozice, tanke u odnosu na kozu ptidijih noga koja je gruba 
i vrlo tvrda — da bi se njome ptica zaStitila od vrutine i studi, 
jer na torn mjestu nema perja. I baS je mudrost u stvara- 
nju ptice na ovakav nacm, jer ona u svojoj ispaSi i potrazi 
za hranom ne moze bez mjesta na kojima je glina i voda. A 
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da su nekim sludajem ptidije noge oblozene perjem, to bi ptici 
otezalo cijelu stvar iprljalo bi je. Bog Velidanstveni je, da- 
kle, pticu liSio perja na onim mjestima koja mu ne prilide 
— da bi ona mogla biti slobodna pri letenju. Imade ptica 
koje je Bog Velidanstveni stvorio daru judi im duge noge, kojima 
je dat dugadak vrat kako bi doSle do hrane bez ikakve te- 
Skode i zapreke. A da je ptica s dugim nogama a kratkim klju- 
nom, ne bi onda mogla da se hrani ni na kopnu ni na moru, 
naime, presavijala bi se naprijed i padala. K tome, mnogo 
je ptica koje se pomazu takoder dugim kljunom, uz dug vrat, 
kako bi se povedala lahkoda dosezanja do onoga sto se ho- 
de. A da je kojim sludajem u ptice dug vrat a kratke noge, 
to bi po n jezin vrat bilo tegobno i uzneredilo bi ispasu. 

Takoder je ptici j a prsa i pojas stvorio preko kosti punim 
i jedrim, u oblicju jednoga polukruga — da bi se probijala 
kroz zrak bez poteskoce. Vrhovi ptici jih krila su okrugja obHdja, 
sto joj pomaze pri letu, a Allah je, k tome, svakoj vrsti pti- 
ce stvorio kljun kakav joj odgovara za pasu i kakav joj pri- 
skrblju je korist, sve to da bi mogla uzimati ono dime se hrani: 
da hranu trga, razdvaja u zalogaje, kopa trazedi je, te na 
druge nadine. Neke ptice, opet, imadu kandze dime se po- 
sebno odlikuju ptice grabljivice i one koje se hrane mesom. 
Imade ptica diji je kljun nazubljenih strana koje se sklapa- 
ju srazmjerno preko onog sto ptica bere sa zemlje. Imade 
ptica koje srazmjerno zobl ju i koje jedu zelen. Imade ih duga 
kljuna koji sluzi za skupljanje hrane, Bog dz. §. ga je stvo- 
rio jako tvrdim, ba§ kao kost sto je, u kljunu je i srdika baS 
kao sto se nahodi i u kostima, upravo zbog deste upotrebe 
samoga kljuna. Naime, kljun je ptici ono sto su zubi dru- 
gim zivotinjama. 

Allah ptica elidanstveni je snaznim stvorio osnovu perja, 
udinio je osnovicu perja supljom, i pravom i pogodnom, a 
sve je to sukladno oporoj i tvrdoj kozi na krilima koja je takva 
zbog potrebe za mnostvom letenja. A i zbog toga sto su po- 
kreti ptice u letu snazni te je ona potrebita srazmjernog i 
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tadnog rasporeda perca svojih krila. Per je cuvapticu od onog 
sto joj Skodi, od vrudine i hladnode, i sluzi za ispomod u pro- 
bijanju zraka pri letenju. Krila su inadenajjadega perja, koje 
najbolje raste i posjeduje najpravilniji oblik upravo zbog 
velike potrebe za njim. 

Po ostatku ptidijega tijela Allah je dao per je da prekriva, 
stiti i bude ures i ukras ptici, ucvrstio ga je posvuda jer je 
perje ptici narukvica i uljepsanje. 

ABogdi. §. jeuperjupticedaoimudrostiznamenje,naime, 
vlaznost ne Skodi perju niti ga nedist prlja. Udinio je, tako- 
der, jedan otvor na ptici za potomstvo i za izmetine radi lahkode. 
K tome, stvorio je perje na repu kao ispomod ptici — da bi 
bila pravilna leta. Da nije repa, ne bi se krila naginjala pri 
samome letu desno i lijevo. Rep je tako ptici ono sto je kor- 
milo za ladu, njime se upravlja njezina putanja. Stvorio je 
u naravi ptice oprez da bi ona cuvala i bdjela nad svojim 
spasenjem. 

Bududi da ptica guta hranu bez zvakanja, Svemogudi je 
dao nekim pticama tvrdi kljun kojim kidaju meso. Taj im 
kljun dodepoputnoza, pa je ono sto postane otkinuto i Sto 
ptica proguta pravilna oblidja i sluzavo zahvaljujudi vrudi- 
ni koja postoji u njezinoj utrobi koja melje i sitni hranu do 
najsitnijih djelida. Sve to omogudavaptici da ona moze ziv jeti 
bez zvakanja i drobljenja hrane zubima. 

Promisli to na primjeru bobica grozda i drugog slidnog voda! 
Naime, bobe grozda izlaze neostedene iz utroba krupne stoke, 
dok se, s druge strane, smrve u utrobama ptica! 

A promisli i to da je Bog di. §. stvorio da ptice legu ja ja i 
da ne radaju svoje mlade! Ona, ptica, ne rada svoje mlade 
kako ne bi bila teSka, kad je noseda, u letenju. Jer, naime, 
da je pile stvoreno u ptidijoj utrobi, ono bi otezalo ptici u 
vrijeme svoga razvoja, i bilo bi zapreka pri naporu uzlije- 
tanja i letenja! 

Zar ne vidiS, onda, kako jeOnsvakom svom stvorenju odre- 
dio i podario ono znamenje koje mu najvise prilidi! Posmotri 
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i razmisli o Onome ko je nadahnuo i podstaknuo ptice da 
leze na jajinia i tamo ostanu cijelo vrijeme lezanja! Ko je na- 
dahnuo pticu nositeljku da pozoblje zrnevlje, pa kad ono 
omeksa u njezinoj utrobi, ona tada hrani svoje mlade, a to 
je, inace, manir ptica! 

K tome, pogledaj kako ptica nositeljka sve to s teSkodom 
i marom podnosi, premda nema ni providenja, ni misljenja, 
ni razmisljanja o potomstvu, niti pak imade kakvu nadu u 
svoje mlade kakvu imade cov jek spram svoga djeteta, da ga 
naslijedi u casti, imetku i ocuvanju spomena. Da li je onda 
ovdje posrijedi ista drugo do li bozansko nadahnude, iz bo- 
zanskog Cina, uzvisen je i velicanstven On?! 

A deder posmotri kako je On nadahnuo zenke znanjem 
nosen ja jaja ! Nadahnute su pritom joS i da nose travke i da 
ih namjeste na ono mjesto gdje de nositi jaja i gdje de se izledi 
mlada pilad, paze da mjesto ima vlage i da bude nisko ka- 
kobi oduvalo ja ja, te paze da jaja uvijek buducuvana u gnijezdu 
koje su one pripravile i uljepsale u vrijeme lezanja i nose- 
njajaja. 

Posmotri samo goluba kako je nadahnut znanjem usav- 
rsavanja piladi te kako do kraja lezi na jajima sve dok se 
mlado ne izleze i ne izade. A ako li se dogodi nekim jajima 
da budu pokvarena usljed vlage, golub ustane i gurne ih us- 
tranu! 

A zatim posmotri kako golub hrani i pita svoje mlado pi- 
lence: prvo ga pita zrakom — da bi mu pripravio volje da 
moze primiti ono sto se u nju stavlja, zatim ga pita izdrob- 
ljenomhranompa kadahrana u vol jama postane zitka, golub 
svoje mlado pile hrani njome i tako cini postupno nekoliko 
puta dok ne osposobi pilece volje. Jer, naime, kada bi go- 
lub svome mladom trpao hranu cijelu, cijelo zrnevlje, pile 
ne bi moglo da ga zdrobi zato sto je slabasnog tijela. Pa de- 
der vidi da li je sve to samo din ptice i njezina mudrost?! 

A posmotri joS i to kad mlado izlazi iz jajeta, vidi samo kako 
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golub to ja je k sebi privladi da ne bi pile koje izlazd od jedanput 
izgubilo toplotu pa bi mu to naSkodilo! 

A imade ptica koje su stvorene drukdije, na drukdiji oblik 
i zbog drukcijega znamenja. Naime, znaj da se mod AJlaha 
di. z. ne ogranicava samo na jednoj vrsti stvorenja, nego 
svako stanje imade svoj hukm, svoj razlogi znamenje koje 
podiva na svrsi doticne stvari. 

Tako, recimo, medu kokoskama nepostoji sposobnost da- 
van ja hrane mladima, piladima. 

A posmotri samo kako se kod golubova i muzjak i zenka 
brinu i smjen juju na zagrijavanju jaja, sve iz bojazni da im 
se jaja ne pokvare. Njih dvoje jedno drugo smjen juju i kao 
da imaju neko znanje da bi, ukoliko bi takav raspored gri- 
janja jaja izostao, sva njihova jaja doista propala. 

A pogledaj i u to kako je jaje stvoreno i koliko se u tome 
nahodi Bozije mudrosti i znamenja! U jaje tu imade zumance 
s gustom tednoSdu i bjelance sa zitkijom tednoSdu. Jedan je 
dio jajeta namijenjen u svrhu postanka tijela (pileta), a drugi 
dio pile uzima kao hranu sve dok iz jajeta ne izade! Vidi samo 
koliko je u tome cudesne, divne Allahove odredbe, pogle- 
daj, naime, kako je Allah Velicanstveni s piletom u jajetu 
stvorio i piledu hranu, tamo juje zakljucao s njime, da mu 
bude cista sve do vremena kad ono stasa i dok ne dode das 
da izade. 

A, k tome, pogledaj ptidije volje! Vidi kakav je divan ra- 
spored u stvaranju volje: naime, bez nje biprolaz hrani do 
cri jeva bio tegoban i tijesan, ne bi tamo u ptidij a crije va hrana 
stizala bez volje izuzev samo pomalo! Kad bi zrnevlje sti- 
zalo u ptidiju utrobu nesmeksano u volji, to bi ptici bilo te- 
Sko, tok ishrane bi joj se oduljio jer bi joj hrana bila tVrda, 
a i ptica bi se takve hrane ustrudavala jer bi joj stetila zbog 
ovog redenoga. Pa je, dakle , usljed svega toga Stvoritelj udinio 
ptidije volje kao nekakvu torbu objesenu ispred ptice da bi 
u nju bilo stavljeno sve od hrane i da bi opet sva ta hrana 
kasnije isla s lahkodom u ptidiji trbuh i crijeva. 
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Ali, u ptidijoj volji imade i jedno drugo znamenje: naime, 
ptica koja hrani svoje mlade, takvoj je ptici lakse vradati 
hranu iz ovoga voljeta kao bliskog mjesta! 

A, deder, razmisli samo i o ptidijem perju. ZapazideS da 
je to perje nekako rasporedeno kao odjeda, ide prvo ono raa- 
lehno paperje, pa onda tvrdo perje! 43 ) Imade na ptici tvrdog 
perja koje pridrzava spolja sve drugo perje, a imade i onog 
sitnog koje se ne lomi i ono je nekako presmotano, savije- 
no, nanizano jedno na drugo baS kao sto ide nanizana nit 
na nit ili, pak, dlaka kose na drugu dlaku. A zapazideS i joS 
nesto: kad razotkrijeS to paperje, ono se samo malko otva- 
ra i ne ostaje otvoreno da ne bi tamo usao zrak pa bi to ote- 
zalo ptici let njezin! A nasred perja zapazideS takvo perje 
koje je dvrsto, koje nalikuje stubovima snaznim, potpornjima 
tvrdim i pravo usadenim. Okolo takvog perja je ono sitno 
paperje nanizano kao dlake kakve — da bi duvale dvrstinu 
tog velikog perja. Da nije svegatoga paperja, onda bidvrstom 
perju skodilo drugo dvrsto perje usljed djelovanja zraka. 
K tome, premda je ovo veliko perje tvrdo, ono je ipak sup- 
lje kako bi se ptici olaksao let. Pa razmisli o tome! 

A pogledaj i one ptice koje imadu duge noge i vidi zname- 
nje u njihovoj duljini. Te ptice love svoju lovinu po vodi koja 
je na nekoj zaravni, sto je iznad nje i posmatra ju i osmatraju 
sta se mrda dolje u vodi. Pa kadli ta ptica ugleda nesto sto 
joj treba, ona ti blago nadini nekoliko koraka da bi do toga 
dosla. E, a da su joj kratke noge, onda bi toj ptici, pri ko- 
radanju, kratke noge smetale, u lovu svoje lovine voda bi 
joj domasala do stomaka pa bi joj to smetalo, kvasilo je i 
odvradalo od lova. 

A deder pogledaj i vrapce te druge ptice nalik njima! Vrapci 
i vrapcolike ptidice po cijeli dan traze i zoblju svoju hranu, 
jer, naime, vrapci ne nalaze svoju hranu na jednome mje- 
stu skupljenu. A u tome je z akon Allahov koji je On usta- 
novio u Svome stvaranju. Jer, pticama je boljitak u tome 
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da stalno lete i trCkaraju u potrazi za hranom. Naime, ako 
li bi pticica nasla svoju hranu svu na jednome mjestu, na 
nju bi navalila i ne bi se odmicala dok se ne bi napunila. Pa 
bi onda otezala i ne bi joj bilo pogodno letjeti. Hranu ne bi 
mogla da povrati, to jest izbljuje iz svoga stomaka, kao sto 
to, uostalom, Cine neke vodene velike ptice i rode ko je se hrane 
ribama. Pa kada se napune do vrha stomaka i kada ih ta 
hrana uznemirava pri letu, one ti lijepo tu hranu povrate i 
izbljuju da bi olaksale letenje! A isto tako je i sa ljudima: 
kada se oni nebi kretali za hranom, oni bije u tolikoj koli- 
Cini uzimali da bi to dovelo do njihove propasti! 

A pogledaj samoirazne vrste ptica, posmotri one ptice koje 
samo noduizlaze, kao sto su sovuljaga, sova, sismis i si. Naime, 
hrana njihova lahko se nahodi u zraku, to su komarci, lep- 
tirici i slicna stvorenja koj a lebde i krecu se po zraku. Stvoritelj 
je sovuljagi, sovi i sismisu dao da im hrana bude baS u slo- 
ju zraka koji je najblizi tlu. Svjetlost ne omogudava sismi- 
su i sovuljagi da vide stagod v usta stavljati i uzimati sa zemlje 
jer im se na svjetlosti sunca to samo prekriveno javlja. Ah, 
Allah je nadahnuo da u zraku zive zivotin je (kao hrana so- 
vuljagi i sismisu) kao sto su leptirici, komarci i druge. 

Pogledaj joS kako je Allah Velicanstveni stvorio sismisa 
bez perja, a posmotri i to kako mu je stvorio nesto sto per- 
je nadomjesta. Dao je sismisu i usta i zube i sve drugo sto 
imaju zivotinje koje hodaju po Zemlji: da imade potomstvo 
koje rada, i sve drugo slicno mu je dao i osposobio ga, k to- 
me,, za letenje. Allah Yelicanstveni je pokazao Svojumod stva- 
ran jem sismisa i omogudu juci mu da leti, i cin leten j a ne ogra- 
nicava se samo na bica koja posjeduju perje, niti se letenje 
odnosisamonajednuvrstu! Eto, Allah je stvorio sismisa bez 
perja, ali opet leti, a imade, k tome, riba koje je On stvo- 
rio, koje su posebne vrste, i koje lete po povrsini mora i to 
zadugo i na dulju povrsinu! A potom ta riba zaroni u vo- 
du! Pa nek' je slavljen Allah, Sudac Znani! 
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JoS jedanput pogledaj u muzjaka goluba i u zenku golu- 
bicu! Posmotri samo kako se pomazu uzajamno u lezenju 
na jajima. Kada, recimo, jedno od njih imade potrebu da 
ode uzeti hranu, tada ga zamijeni drugo do drugogperioda 
lezenja. Nadalje, Stvoritelj je njih nadahnuo da ustrajno zele 
lezati na njima i nikada ne odulje suvise niti se suvise oda- 
Ije od jaja kada odu da uzmu hranu. K tome, posmotri jo§ 
i to da i golub i golubica, zato sto ne zele uprljati jaja i zbog 
priljeznosti lezenju jaja, u sebi zadrzavaju izmet, pa kad ih 
nuzda natjera onda ispustaju od jedanput izmet (daleko od 
jaja). 

Razmisli i o pozudi muzjaka kad njegova zenka nosi ja- 
ja, posmotri kako muzjak primide ja ja na mjesto ulegnuto, 
vidikakoih stavljaugnijezdoikakoimudubinupravi. Muzjak 
ne dopusta da se jaja odvaljaju negdje podalje od gnijezda 
sve zbog bojazni da ne bi dosla ondje gdje ne treba. 

Posmotri jo§ jedanput kako golub hrani svoje mlade , ka- 
ko je samilostan i pazljiv spramn jih sve dok sumu mladuncad 
potrebna hrane iz roditeljskih usta. Ah, kada mladi golu- 
bidi odrastu, kad im tijela ojadaju i kad sami pocmu uzimati 
hranu bez pomodi roditelja, tada golub muzjak izlozi svo- 
ju mlad prilikama gdje sami moraju uzimati hranu, pa ih 
cak ponekad od sebe i odgurnu i udare i necim se drugim 
pocmu zanimati a ne samo golubanima svojim! 

A deder pogledaj ptice grabljivice kako one modno i sna- 
zno lete — da ih ne bi stigao onaj ko se da za njima u potra- 
gu, pogledaj kako su im snazne kandze i kako je velika tvrdoca 
njihova, pogledaj im kljun i nokte. Kao da su im kandze klijesta 
ih noz za kidanje, kao da su to, naime, na njihovim noga- 
ma kuke kojima kidaju meso kako bi dosle grabljivice do 
potrebne hrane. 

Pogledaj , napokon, kako je Allah Velicanstveni podario 
hranu vodenim pticama u samoj vodi, posmotri kako je u 
njih velika snaga plivanja, kako samomodno zagnjuiuju kako 
bi iz utrobe vode uzele svoju opskrbu. 
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Eto, tako je Allah svakoj vrsti i svakom rodu ptica poda- 
rio onu hr anu koj a mu i doliku je i da do hrane dode na na j- 
prilicniji nafiin. 


42) Nahl, 79. 

43) Po rijeCima u originalu koje koristi Gazali zapatamo da on ho6e 
kazati da je ono sitno paperje ptici isto Sto i potkoSulja i njeina koSulja 
u Covjeka. Dok je ono »grubo« perje ptici u ulozi deblje odjeie koju nosi 
iovjek! 
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XI glava 

O ZNAMENJU STVARANJA 
DOMA^IH ZIVOTINJA 

Allah Velidanstveni i Uzviseni veli: »Podario vam je ko- 
nje, i mazge, i magarce, da biste na njuna jahali ikao ukras 
vam ih je daoU 44 ) 

Znaj , Allah te usredio a i nama sredniudio dao, da je On 
stvorio domade zivotin je zar ad koristi svo jih stovatelj a , kao 
dar veliki n jima, kako se na to i svrada pozornost u ovom 
ajetu. Naime, Allah Velicanstveni stvorio je te zivotinje sa 
cvrstim mjestom na tvrdim i snaznim kostima, i misidi drze 
te kosti, dao im je snazne zivce i snazne krvne sudove, sve 
je to spojio jedno za drugo i nije ih dao mehkim i njeznim, 
a niti su, s druge strane, tvrdi kao kamen. Takoder, sve to 
je Stvoritelj zaodjenuo kozom koja obuhvata cijelo njiho- 
vo tijelo, sve da bi ih podesio i kako treba stvorio, jer se od 
domadih zivotin ja trazi da budu snazne radi poslova razli- 
citih, rada i prenosenja tovara. K tome, Allah Velicanstve- 
ni je stvorio te zivotinje pa cuju, vide, kako bi covjek ispu- 
nio svojupotrebu. Jer, kad bi te zivotinjebile slijepeili, pak, 
gluhe, Covjek se od n jih ne bi okoristio niti bi s njima takvi- 
ma ikakvu svrhu sebi ispunio. A k tome, lisio je te zivotinje 
razuma i razbora u 6emu je znamenje Bozije kako bi do- 
made zivotinje bile dovjeku pokorne i kako se ne bi suste- 
zale kad ih podjarmljuje da rade teske poslove mljevenja 
zita, prenosenja tovara i drugih poslova. 
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Allah Velidanstveni znade da ljudi imadu potrebu da im 
zivotinje rade i da oni bez zivotinja sve te poslove ne bi mo- 
gli uraditi niti na njih prionuti. Jer, da je Allah zaduzio sa- 
me 1 jude da rade te teSke poslove, time bi ih preopteretio. 
Njihova bi se snaga potrosila i ne bi ljudima ostala vrjed- 
nota dinjenja onih poslova koji se sastoje u zanatima, ra- 
znim umi jedima i umjetnostima kojima je samo cov jek odli- 
kovan da ih fiini i njima se bavi, a i sama je ljudska kons- 
trukcija priljezna diniti takve poslove. Covjek, inace, bez 
tih poslova ne moze, i mora postidi vrjednote kroz nauke, 
umjetnostii knjizevnosti. Prema tome, da nije zivotinja, Cov jek 
bi, osim sto bi umarao svoje tijelo, osjetio i tjeskobu u svo- 
me zivotu. Iz svega ovoga znademo da je Allahova odredba 

0 potdinjavanju zivotinja covjeku jedan veliki dar i velika 
blagodat. 

Posmotri vrste zivotinja i to kako su stvorene i kako je On 
podario svakoj vrsti oblidje u ko jem joj je boljitak i za n ju 

1 za njezinu vrstu. Eto, recimo, ljudi, zbog toga stosu u stanju 
baviti se zanatima i umijedima raznim i zbog toga sto su u 
stanju sticati znan ja i druge vrijednosti — zbog svega toga 
oni ne mogu da budu bez gradnje, trgovine, tkanja i izrade 
odjede i drugoga! A zbog svega toga, opet, stvoreni su im umovi, 
i razbori, i razum! Ljudi, takoder, imadu dlanove na koji- 
ma su prsti kako bi mogli prihvatati i drzati stvari i vrsiti 
zanatske i umjetnidke poslove. 

Takoder, imade zivotinja koje jedu meso i one ne bi mo- 
gle loviti i zivot bez lova odrzati da im nisu stvorene kan- 
dze, brzina, sprenmost na skakanje i dobre celjusti i zuba- 
lo. A, opet, zivotinjama koje nisu mesozderke to sve ne tre- 
ba! 

K tome, one zivotinje koje su biljojedi nisu to u mogud- 
nosti, niti im treba umijede lovljenja, niti stogod drugo osim 
onoga dime uzimaju bilje i travu. 

Nekima zivotinjama stvoreni su papci koji ih stite od grubosti 
tla kada hoda ju po pasn jacima, a nekima su, opet, stvore- 
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ne kopite unutar kojih je jedna udubina kakva imade na 
stopalima da bi noge zivotin je kako treba pristajale na tlo i 
kako bi bile pogodne za prenosenje tereta i za jahanje. 

Razmisli Bozije odreden je koje se nahodi u stvaranju zi- 
votin ja mesozdera , vidi im vrste zuba kako su stvoreni, kako 
su ostri, pa vidi onda kutnjake kako su cvrsti. Pa, onda, 
posmotri im velike celjusti koje su im kao oruzje i sredstvo 
kojim domasaju ono sto zele i traze. Sve je to pogodno za 
lov. A kad bi domade zivotinje koje jedu samo bilje imale 
kandze i ostre zube i Celjusti, onda bi im bilo dato ono sto 
im ne treba, jer one niti love niti jedu meso. Isto tako, kad 
bi nekim slucajembilo da se zvijerima dalo da imadu pap- 
ke, — onda bi one bile lisene oruzja koje im treba kad lo- 
ve. Pa posmotri kako Bog Velicanstveni daje svakoj vrsti i 
svakom rodu zivih bida ono sto im dolikuje, ono u cemu im 
je boljitak i sam zivot! 

Pogledaj kako u cetveronoznih zivotin ja potomstvo odmah 
ustaje i slijedi svoju majku, i pogledaj kako su u hodu sa- 
mostalni, nije potrebno da ih se odgaja niti nosi — kako je 
to potrebno s ljudima (ademijju) ! Jer, naime, Allah Velican- 
stveni nije dao zivotin jskim majkama pamet i razbor kako 
je to ucinio s ljudskim majkama: dao im je i pamet, i razbor, 
i saosjecajnostu raznimprilikainaodgoja svoje djece. Omogudo 
je majkama ljudskim da imadu misao, da imadu dlanove i 
prste u ruku — a sve je to potrebno kako za odgoj djece ta- 
ko i za druge poslove. Eto, zato je Allah dao cetveronoznim 
zivotinjama, njihovim mladuncima da se odmah razviju i 
da budu samostalni, a cov jeku nije jer ga svjesna majka do- 
cekuje. 

Tako ti vidis pilad nekih ptica kao sto je kokos, ili, pak, 
patka, kako odmah zoblju i berkaju sjemenje cim izadu iz 
jajeta! Nije mlada pilad kokoske i patke nemodna i slaba- 
sna kao sto su pilad i mladuncad goluba ili grlice ptice! Za- 
to je Allah Velicanstveni dao da majka golupcadi i grlicadi 
bude samilosna i njezna spram njih! Ona ti njima donosi hranu, 
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smeksava je i umede u ono njihovo volje! Stavlja im je u usta 
i neprestano to dini sve dok oni ne ojadaju i ne odskode! 

Dakle, svakoj je vrsti zivih bida dato ono sto joj treba po 
pravdi i kako treba, mudro i s velikim znamenjem! Pa nek' 
je vehcanstven Allah, Onaj koji odabire, Mudri! 

Pogledaj i u noge zivotin ja kako se one u parovima pokredu 
sve iz razloga da hod bude ureden kako valja. Jer, kada bi 
zivotinja mrdala samo one noge sto su joj sa iste strane, ta- 
da joj to ne bi bilo dobro. Jer, samo u mrdanju svojih nogu 
naizm jenice ona se u svome hodu moze oslan j a ti, koraca onom 
pokretnom nogom a oslan j a se na onu nepokrenutu! A opet, 
one zivotinje koje imadu samo dvije noge, one se na jednu 
oslan jaju dok drugom koradaju, i sve tako naizmjenice; a 
one cetveronozne zivotinje, opet, dvjema nogama koraca- 
ju a dvjema se oslanjaju, sve to naizmjenice! Jer, ako bi ce- 
tveronozna zivotinjamicala samoone dvije noge s jedne njezine 
strane, tada ne bi mogla hodati oslan jajudi se na one dvije 
preostale noge s druge strane. To je kao krevet Sto ne moze 
biti postavljen samo na dvije noge. A isto tako, kad bi ce- 
tveronozna zivotinja podigla prve noge uvis, opet ne bi mogla 
cvrsto hodati oslan jajudi se samo na zadnje noge. Ah, Bog 
Velicanstveni je odredio da Cetveronozne zivotinje koraca- 
ju, recimo, desnom prvom i lijevom zadnjom, a oslanjaju 
se na dvije preostale i nasuprotne (lijevaprednja i desna zad- 
nja), te se tako ustaljuju na tlu, ne padaju dak ni onda ka- 
da brzo koradaju jer brzo smjenjuju one dvije na koje se 
oslanjaju sa onim dvjema kojima koradaju. 

Pogledaj kako je magarac ponizan kad nosi i kad melje 
zito, pogledaj konje kako se zauzdaju, vidi devu kako je, 
kad pobjesni, ne moze zaustaviti ni nekoliko ljudi, ah kad 
slusa, pokorna je i djetescetu! Pa, onda, posmotrivola ka- 
ko je pokoran svome vlasniku, dok mu on stavlja teljig na 
vrat da bimu orao zemlju. Na konjima se, opet, jase, na njima 
se prenose madevi i koplja u vrijeme ratova i borbi i stitedi 
svoje jahade. 
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A krotke zivotinje med' stokom i stada njihova mote du- 
vati i dijete, jer imade Boziji zakon pa se domade zivotinje, 
ovce npr ., grupisu u stada i krda. A kada bi se ovce razila- 
zile svaka za sebe i na svoju stranu, onda bi ih bilo tesko 
cuvati i napasti. Cak bi ih bilo nemogude nadi. Kako je sa^ 
ovcama, tako je i sa ostalim zivotin jama koje su potdinjene 
dovjeku — sta je posrijedi drugo nego li to da zivotin je ne- 
maju razbora niti pameti!! U tome je uzrok da su one pre- 
dane i pokorne, i ne jogune se ni pred kime od ljudi, prem- 
da ih dovjek u najvise sludajeva izlaze teSkim poslovima. 

Isto tako, kad bi zvi jeri imale pamet i razbor, one bi Za- 
jedno navalile na dov jeka i na ljude, udarile bi po njima snazno 
i dovjek.ih ne bi mogao zaustaviti osim uz velike teSkode. 

Ali, ipak, kad dodu gladna vremena ikad se pojadajupotrebe 
zvijeri za hranom, ti vidiS kako se zvi jeri primaknu svije- 
tu, vidiS kako se pojave u blizini nastambi dovjekovih i ka- 
ko strahuju i zebnju osjedaju od sela, pa ih i napanu najde- 
Sde samo nodu, jer se danju ne pomaljaju iz svojih skrovi- 
sta u potrazi za hranom. Tako je Stvoritelj udinio da se zvijeri, 
premda su snazne i modne, premda imadu mnogo hrane i 
u izobilju zive, ipak plage i strahuju od ljudskoga roda ! Sta vise , 
zvijeri se sklanjaju s dovjekova puta. A kad ne bi bilo tako , 
zvijeri bi ustale protiv dovjeka, navalile na njihove nastambe 
i udinile im zivot tjeskobnim u njihovim kudama. 

Posmotri, eto, psa! On je jadna od zvijeri. Vidi samo ka- 
ko je potdinjen i krotak u duvanju kude svoga gospodara, 
dak u tolikoj mjeri da se sav tome preda, ne spava da nje- 
gova gospodara ne bi zadesilo ono Sto bi ga uznemirilo. K 
tome, pas pomaze svoga gospodara, upozorava ga jadinom 
svoga glasa i budi ga iz dubokog sna, i tako ga brani i prati, 
druguje s njim, trpi i u gladi, i u zedi, i u nesredama i mu- 
kama! Pas je po svojoj prirodi predodreden na ovakvo pri- 
jateljstvo jer koristi dovjeku u duvanju kude i lovu. A bu- 
dudi da ga je Stvoritelj udinio strazarom i motriteljem nad 
imanjem, obdario ga je i oruzjem! To oruzje mu je zubalo, 
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kandze i snazno dahtanje da bi tako preplasio lopova, a i 
da bi se oni klonili mjesta koje pas duva. 

Pogledaj , takoder, kako je Stvoritelj udinio da leda zivo- 
tinje budu ravna i ustaljena na detiri noge kako bi bila po- 
godna za jahanje i nosenje tovara. Stvoritelj je dao da zen- 
ska spolovila u jahadih zivotinja budu skroz pozadi kako 
bi ih muzjaci mogli oploditi. Jer, kada bi im zensko spolo- 
vilo bilo kao kod ljudi, ispod stomaka, ne bi onda zdrijepci 
mogli skakati na njih. Posmotri samo da se domade zivoti- 
nje ne obljubljuju licem u lice, kao sto to Cine ljudi sa zena- 
ma — razmisli o tome i uzmi znamen je iz svega toga takvo- 
ga rasporeda! Jer, naime, pogledaj da je u slonice ona nje- 
zina zenska stvar baS ispod stomaka, a ne skroz pozadi ti- 
jela, pa kada dode vrijeme parenja, ona joj se zenska stvar 
podize i biva istaknuta pozadi zarad parenja, sve iz razlo- 
ga da joj muzjak mogne piidi. 

Sve je to tako stvoreno da bi se omogudila oplodnja i pa- 
renje medu stokom i domadimzivotinjamai tako se odrza- 
va nasljedivan je i potomstvo. 

I to je jedna od velikih pouka! 

A razmisli i o kostrijeti, dlaci i runima na domadim zivo- 
tinjama, vidi kako ih to krzno stiti od hladnode i toplote, ali 
i od drugih neugodnosti. Vidi jo§ kako su im na nogama papci 
i kopita te ih stite od zuljeva i noznih rana. A opet, zivoti- 
n je koje nemaju ni papaka ni kopita na nogama imaju de- 
bele tabane koji stoje umjesto papka i kopita. 

Kako zivotin je domade nemaju razbor a ni ruku niti prsta 
kojima bi obavljali poslove — onda im je kao pomod dato 
krzno na tijelima njihovim. Krzno im traje sve dok su zive 
i ne dere se nititruhne, nemaju potrebe da ga mijenjaju dnigim, 
niti obnavlja ju, za razliku od covjekove odjede. Covjek, naime, 
imade razbor, i pamet, i udove kojima obavlja poslove ko- 
ji mu slijede, i on u obavljanju tih poslova imade boljitak, 
a u svemu tome je znamenje: dovjek je bide koje je pred di- 
njenjem dobra ili zla, i za to imade sposobnost, i takoder, 
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dovjek je nekako pripravniji da dini vise zla nego li dobra. 
Pa su onda dati povodi i sredstva dovjeku, i to on treba da 
ima kako bi radio ono u demu nije njegova propast i uni- 
stenje njegove vjere. Jer, naime, da je dovjeku svega dato 
u izobilju (uz pamet i razbor i um da mu je dato joS i da ne 
radi), da imade krzno pa da mu ne bude potrebna odjeda, 
on bi u torn slucaju postao nezahvaJni pregonitelj u svemu 
i propalica! Bio bi tada zivo bide koje dini najvise nereda 
po Zemlji. Ali, on svojim razumom i razborom treba da je 
bide koje postize sredu u onome u demu mu je, inace, bez 
razbora — nesreda! 

K tome, dovjek je podaSden da izabira odijela kakva ho- 
de, obladi koja hode i skida koja hode, ukrasava se njima i 
uljepsava i s njima postaje ljubak i prijemdiv. On svoj na- 
kit odijelom upotpunjuje i svoju ljepotu istide i krasotu po- 
kazuje oku onoga ko ga prati i ko voli njegovu blizinu. On, 
takoder, uljepsava i svoj maris i ukrasava svoju dusu. Sve 
je to blagodat dov jeku i podast n jemu, za razliku od zivoti- 
nja — zivotinjama to sve, naime, i ne treba! Posmotri ono 
u demu je Allah nadahnuo domade zivotinje izvi jerina kopnu. 
One, naime, samesebeponekada sahranjuju baS onako kako 
i ljudi sahranjuju svoje mrtve; naime, sta ja pod tim mislim 
jeste sljedede: kada neka domada ili divlja zivotinja osjeti 
da ce umrijeti, ona ti sama sebe »sahran juje« tako sto se sklanja 
u neko zabito mjesto, u njega se sklanja dok ne umre! Jer, 
ako je drugadije, onda, pitam se gdje su tjelesa i lijesovi divljih 
zvijeri, deradih zivotinja i drugih njima slidnih?! Cak kad 
bi ta tjelesa tr ai io, ne bi nista nasao izuzev tek malog broja 
koji je ionako neznatan! Cak kad bi se i reklo da je broj zi- 
votinja vedi od broja ljudi, ne bi se time nmogoodmaklo kad 
jeposrijedi sahranjivanje zivotinja odstranesamih njih. Jer, 
pustinje i pustare pune su lavova, hijena, bivola, magara- 
ca, divojaraca, deva, svinja, vukova, raznih vrsta crva i in- 
sekata, nmogih vrsta ptica i drugih zivotinja diji se broj ne 
moze ni obuhvatiti. Sve te vrste svaki se dan radaju i svaki 
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dan umiraju, pa ipak im se ne vidi truhle kosti. Allah je dao 
da zivotinje pri vremenu smrti budu u svojoj sredini i ka- 
da za smrt osjete, one tada dodu do nekog skrovitog mje- 
sta, u neku zabit, i u njemu umiru. 

Pa deder posmotri sve to, vidi kako su sve ove zivotinj- 
ske vrste nadahnute da zakopavaju svoja tjelesa i lijesove, 
a Sto se, uostalom, nalazi i u naravi samoga covjeka, u nje- 
govoj osobnosti je misao o zakopavanju svojih mrtvaca. 

Pogledaj neke zivotinje kako su im oCi stvorene ukoso pa 
gledaju ispred sebe kako bi vidjele to sto im je pred noga- 
ma i kako ne bi stale pogresno, kako ne bi udarile u zid ka- 
kav ili se strovaJile u kakvu rupcagu. Kad se takvome ne- 
cemu priblize, bjeze od toga i udaljuju se, premda ne zna- 
du kakva ih posl jedica moze zadesiti ako bi se strovalile. Pa 
zar nije Stvoritelj taj koji ih je po prirodi svemu tome nau- 
cio, zarad njihova boljitka i da se tim unutarn jim znanjem 
okoriste?! 

Posmotri, deder, usta zivotinjska kako su izduljena ona- 
ko nadolje ka bradi, sve to kako bi zivotinja mogla pasti i 
cupati travu s tla. A da su, kojim slucajem, u domadih zi- 
votinja usta kao kod Covjeka, onda zivotinje nista takvo ne 
bi mogle Ciniti niti pasti sa zemlje. A opskrbljene su i sna- 
znim gubicama kako bi mogle kidati to sto je u njihovoj bli- 
zini od trave. Nadahnute su da kidaju i odgrizaju ono sto 
im koristi i u cemuim je boljitak, a ostavljaju ono sto nije 
hranljivo i u cemu ne imade za njih nikakve koristi. 

Vidi i to kako zivotinje piju vodu i polahko je cijede. Po- 
gledaj samokako su stovrene nekakve dlacice oko zivotinjskih 
usta: njima zivotinja odbija ono sto je u vodi na povrsini, 
kao sto je trunje ih slama kakva. ^rvotinja pomice te sitne 
dlacice na ustima kako bi odbila skramu s vode, ili mutni- 
nu, i kako bi pila samo bistru vodu! Ove su dlacice zivoti- 
nji u istoj ulozi kao usne covjeku. 

A vidi i rep zivotinje i vidi znamenje sto se u njemu naho- 
di! Vidi kako je stvoren — kao da je nekakav zastor (spo- 
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lovilu), a na kraju su dulje dlake. Uloga repa je u tome da 
budepokriva po zivotin jskom spolovilu i strain jicnom otvoru. 
Rep pokriva sve to i zatvara puteve do trbuha. Da nije re- 
pa, tu bi se stalno skupljale muhe, komarci i drugi podgu- 
zarski insekti, ali se zivotinja brani repom stalno ga mrda- 
judi. Rep je zivotin ji kao nekakva mlacugaili toljaga kojom 
odgoni ono sto joj skodi i sto je uznemirava. £ivotinja, ta- 
koder, presavija glavu i tjera od sebe onosto joj dolazi sprijeda, 
komarce, muhe i slidne insekte. 

A posmotri jo§ i ovo: zivotinja imade sposobnost samn n jo j 
podarenu da zamrda kozom na bilo ko jem dijelu na ko ji sleti 
muha , ih obad, ili osa . Posebno se to vidi na dijelovima ko- 
ze koje zivotinja ne moze dohvatiti kretnjama glave ili ma- 
hanjem repom! E, to je doista znamenje koje govori o zivo- 
tin ji koja se ne koristi dvjema rukama! 

Takoder, u veliko znamenje spada i to da se domade zi- 
votin je i stoka odmaraju pomjeranjem repa i mahanjem njime 
desno-lijevo. 

Bududi da domade zivotinje stoje na detiri noge, time su 
im i prednje noge zauzete nosenjem njihovoga vlastitog ti- 
jela i obavljanjem poslova, pa je zivotinjama odmor i u po- 
mjeranju repa te koristi rahatluk. Takoder, zivotinjski rep 
se krede vrlo brzo kako im ne bi nastetio insekt koji na njih 
sleti i kako se ne bi oduljio bol kojim su izlozene. 

Takoder, kad domada zivotinja upane u kakvu rupu, ili 
glib, iliuvalu,ilistogod takvo, najlakse jujeizvaditiodatle 
i spasiti povladen jem za rep . Repom se zivotinja i ukrodu je 
tako Sto joj se on uvrde, takoder, podudava se kako da pravo 
hodi i da klekne na koljena, i si. Sve su to znamenja Mu- 
droga Stvoritelja i Znalca! 

Pogledaj samo slonovu surlu i znamenje i mudrost koja 
se u tome nahodi! Surla je slonu nam jesto ruke kad dohva- 
da biljke sa zemlje i kad ih stavlja u usta. Da mu nije surle, 
slon nista ne bi mogao dohvatiti sa zemlje, jer slonu Bog Ve- 
lidanstveni nije stvorio dulji vrat kao sto je udinio s drugim 
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domadim zivotin jama. Pa, posto slonu ni je dao vr at, dao mu 
je surlu kojom on sebi dohvada sta mu treba! Pa, nek' je 
slavljen Stvoritelj, Mudri, Onaj koji sve odreduje! 

Posmotri kako je surlu stvorio kao posudu kojom slon donosi 
vodu do usta, i kako je surla kao nozdrva kojom slon dise, 
i kako je sredstvo kojom slon nosi sta hode na svoja leda ili 
dohvada onoga ko jase na njemu! 

Pogledaj kako je stvorena ziraf a, posto ona raste u basdama 
visokim; Stvoritelj joj je stvorio dug vrat — da bi ona sebi 
dohvatila hranu sa toga drveda. 

A, deder, razmisli i o lisici i njezinom stvaranju! Kad ne- 
koja lisica iskopa sebi rupdagu u zemlji, ona ti napravi dva 
prolaza, jedan da bi iz nje mogla pobjedi, a drugi kroz koji 
ulazi. Kroz onaj prvi de pobjedi ako je za njom pot jera. Li- 
sica, takoder, prokopa dva ili vise slojeva svoje jame i ako 
je traze u otvorenom prolazu, ona ti glavom zadas udari u 
drugi prolaz koji je prokopala i izade kroz na jbolji izlaz — 
onaj koji je za tu priliku i prokopala. Pa, pogledaj kako je 
Stvoritelj , Allah Velidanstveni i Uzviseni, stvorio narav li- 
sice i poriv kako da sebe zastiti. Ukratko bi se moglo redi 
za zivotinjski svijet sljedede: 

Stvoritelj Velidanstveni stvorio je zivotinje razliditih na- 
ravi i oblid ja. One zivotinje, koje je stvorio zarad toga da 
se dov jek od njih okoristi u jelu svome, stvorio je ponizne i 
krotke, a njihovu hranu je dao u biljkama. A koje je opet 
stvorio za prenosen je tereta i tovara udinio ih je mirne pri- 
rode, male srdzbe, pokorne i podatne, baS u formi koja je 
prikladna za nosenje tovara. A opet one zivotinje kod ko- 
jih imade srdzbe i kakvoga zla i kivnje dov jek moze i pripi- 
tomiti, i to je i udinio: koriste mu za lov i duvaju kudu kad u 
n jima on razvije osjedaj za redom. Takve su zivotinje ops- 
krbljene sredstvima o kojima smo ved govorili. 

Eto, uzmimo za primjer slona: on je, kao prvo, pametna 
zivotinja, njega se moze odgojiti i uditi drugovanju. Njime 
se prenose tovari i koristi se u ratovima! 
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A opet, imade zivotinja koje su pune srdzbe i zloCe, ali ipak 
druguje sa Covjekom, kao sto je, na primjer, maCka. Od ptica 
imade onih od kojih covjek imade koristi i koje druguju s 
ljudima: medu njima je, recimo, golub koji zivi blizu cov- 
jekovih nastambi. Golub prenosi vijesti cov jekove vrlo brzo 
kad mu je to potrebno. Takoder, Stvoritelj je ucinio da go- 
lub imade dosta potomstva, pa od golubijeg mesa imade i 
hrane koju ljudi jedu. A tu je i soko — njegova narav nagi- 
nje ka druzenju s Covjekom, premda u njegovom bidu vla- 
da odvajanje. Pa ipak, Stvoritelj je taj koji znade da soko 
koristi Cov jeku u lovu pa je u n jemu stvorio sposobnost da 
se uCi r edu i sistemu i tako soko pomaze Cov jeku, lovi kao i 
njegovo drustvo za vrijeme lova. 

A znaj da je vede ono sto je Stvoritelj Velicanstveni skro- 
vitim uCinio od onoga sto Covjek znade! 


44) Nahl, 8. 
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XII glava 


O ZNAMENJU STVARANJA PCELA, 
MRAVA, PAUKOVA, CRVULJAKA 
SVILENE BUBE, MUHA I DRUGIH 
TAKVIH STVORENJA 

Allah Velidanstveni veli u Kur'anu: Nema niti jedne zi- 
votinje na Zemlji niti ptice koja leti na krilima svojim, a 
da nisu zajednice nalik vama! Mi u Kn jizi nismo niSta izo- 
stavili, a svi <5e se kod svoga Gospodara sakupiti? 45 ) 

Pogledaj mrave: kako su nadahnuti da u skupinamatra- 
ze hranu i sakupljaju je, vidi kako se pomazu u tome i ka- 
ko hranu pohranjuju sve do vremena kad iz svoga mravi- 
n jaka nede modi izadi. Posmotri sta rade sa hranom za vri- 
jeme toplote ili hladnode. Oni se povezuju u jedan lanac i 
tako su nadahnuti, pa vidiS da jedni druge ispomazu kad 
godonaj drugi ne moze nositi hranu ili je tegliti, ba§ kao sto 
se i ljudi pomazu u poslovima koji se i ne mogu obaviti bez 
uzajamnogpomaganja. K tome, mravi su nadahnuti da kopaju 
jamice svojih kudica u zemlji: prvo ti oni izbace zemlju. A 
zasto? Zato sto u tu rupicu treba da stave sjemenku ili ka- 
kvo zrno, a ako blizu zrna imade zemlja, onda se mravi boje 
da de zrno proklijati! E, deder, ko je stvorio ovu dud u pri- 
rodi mravi joj ako ne Svemilosni, Milostivi?! A dim te kospice 
ili zrncad zadesi truhljenje, mravi ti odmah njih izbacuju i 
razastir u da se bogme osusi! Takoder, mr a vine uzimaju m jesta 
za pravljenje svojih mravinjaka osim na uzdignutim mje- 
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stima — iz bojazni da de uslijediti bujice pa de im potopiti 
mravinjake. 

Posmotri pdele! Pogledaj kako su nadahnute dudesnim stva- 
rima i znamenjima. Stvoritelj Velidanstveni podario je pdelama 
vodu kojeg one slijede i on ih vodi do ispase i hrane. Pa, ako 
seuztogvodu po ja vi joS neko ji medu nj ima kojeg jedan dio 
pcelaslijedi — oni, bogme, tada jedan drugog uborbuuvuku 
i jedan bude ubijen! Sve je to tako zbog odigledne koristi — 
zbog bojazni od raskola! Jer, ako su dva zapovjednika i ako 
svaki od njih slijedi svoje i dere ustranu, onda de se pceli- 
nja zajednica raskoliti slijededi njih dvojicu! 

Pdele su nadahnute da pasu i pronalaze vlagu na cvijedu 
i onda u sebe i svoje utrobe usisavaju sladpa u njihovoj unutrici 
nastaje med. Vidi u ovoj pokornosti pcela odigledne kori- 
sti, vidi u ovom napitku lijeka za ljude, kako je to i kazao 
Stvoritelj Velidanstveni u suri Nahl? 

K tome, u medu je i hranljivost i slastan okus za Bozije 
stovatelje, a u njemu je joS dodatnih stvari od velike kori- 
sti koje su stvorene za ljude, Ademovo potomstvo. Med je 
poput mli jeka iz kojeg pr oizilaze mnoge koristi i koje je stvoreno 
za mladundad domadih zivotinja i kao njihova hrana. Vidi 
samo koristi u njemu! Jer, mli jeka imade puno, u njemu je 
beridet koji koriste i ljudi. 

A vidi joS kako pdele nose vosak na svojim nozicama ka- 
ko bi se za njeg uhvatio medni sloj i kako bi se med sadu- 
vao! Ti nedeS nadi nijedne posude i nijednoga sredstva da 
je bolje za duvanje meda od voska na pdelinjim nozicama i 
ispod krila. 

Pa,deder, posmotri pdelicu! Da li u njezinom znanju i modi, 
bez nadahnuda Bozijeg, moze bit! sadrzano sakupljan je i voska 
i meda zajedno, da li kod nje imade spoznanja o tome kako 
se med pohranjuje i duva se dugo vremena i drzi na svome 
mjestu zapedaden voskom u planinama i dubovima, na mj estima 
na kojima ga pdela duva i gdje se med ne kvari?! 

Posmotri kako pdele izlaze danju na pasu i kako se u pre- 
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dvecer je vraca ju na svoja mjesta! Vidi kako nose svoju hranu 
i uz nju jo§ i vrijednih drugih stvari kao Sto je vosak! Po- 
smotri kako pceleimaju ustrojstvo u svojim kosnicama, vidi 
u tome znamenje i posmotri pouku u njihovoj gradnji. One 
su sredst vo za cuvan je i pohran jivan je meda iz njihovih pcelinjih 
utroba. Takoder, kosnice i sace imadu i drugu stranu gdje 
pcele odlagaju svoje dubrivo daleko od mjesta gdje se cuva 
med. U pcelama imade i drugih znamenja koja je Allah po- 
dario pceli, ah ih mi ne znamo jer je ta znanja On za sebe 
zadrzao! 

Posmotri i pauka! Vidi kakva su znamenja u njemu stvo- 
rena! Allah Velicanstveni je u paukovu tijelu stvorio neka- 
kvu vlaznost kojom paukplete svojukudicu da bi unjoj sta- 
novao i da bi mu ona bila mreza za lov. Mreza je stvorena 
iz paukova tijela. Od lovine paukove je paukova hrana, a 
onom vlaznoSdu on meksa ulovljene zivotinje. Tu vlaznost 
on stalno izlucuje i popravl ja svoju mr ezu, a u jednom kra jifiku 
te mreze jeste paukova kudica. Sav drugi prostor paukove 
mreze sam pauk nadzire i nista mu ne promise. Ta se mre- 
za sastoji od snaznih vlakana koja se omotaju muhi ili ka- 
kvom komarcu oko nogu, ili kakvoj drugoj slidnoj zivotin ji. 
Pa kada pauk osjeti da je nesto palo na njegovu mrezu, on 
ti se brzo tamo zaputi i to Scepa i omota vlaknima. Potom 
se vrada u svoje leglo i polahko se hrani vlaznim dijelovima 
te uhvadene zivotinje. A ako li pauku u taj cas ne treba hrane, 
on ti tu lovinu ostavi za jedno drugo vrijeme kad zatreba. 

Posmotri kako je Stvoritelj Velicanstveni stvorio u pau- 
ku lanac uzroka i posljedica da bi pauk dosao do svoje hrane. 
Pauk je time dosegao covjekovu vjestinu i prijevamost u lovu, 
sve radi svoga boljitka i svoje hrane. A znaj da je sve to ta- 
ko Stvoritelj odabrao i rasporedio. 

Vidi cudesa u stvaran ju svilene bube, pogledaj stvari u vezi 
s njom koje izazivaju kad ih se posmatra divljenje i podsti- 
cu na sjedanje da postoji Bog Velicanstveni! 

Ovaj je crvuljak stvoren naprosto zbog koristi ljudske i 
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zarad covjeka! Naime, od ovog crvuljka stvara se svila i to 
tako sto zenka snese nesto nalik slini, pa kada se to oblicje 
ugrije, postaje crvid nalik kakvoj klici. Taj se crvid stavlja 
na list dudova dr veta, odakle se hr ani. Tako ti taj crvid uzima 
hranu sve dok svoje tijelo ne ukopa u malehnu rupicu i ne 
ozivi pletudi okolo sebe svileni smotuljak nalik orahu. Ta- 
ko to radi crvuljak sve dok njegovo tijelo ne iScezne u svili 
i ne ocvrsne onaj svileni smotuljak. Tijelo crvuljka tada gotovo 
sasvim umre, u njemu nema nimalo zivota. 

Ali, kako Allah Velicanstveni zeli da opstane ta zivotinja 
i da joj se porod nastavi, onda je On odredio da, kada zi- 
votinjica zavrsi spletanje svilenih vlakana, ona ti ozivljuje, 
onaj u se crvuljak promece u leptira malehnoga, po oblicju 
bliskog pceli. Ti se leptiridi potom skupljaju na ravnicama 
ili drugdje, a kad se pogledaju okom, nema razlika izmedu 
muska i zenska — svi kao da su jedna vrsta. Onda ti se oni 
ko ji su muskog spola penju na leda onih leptirova Sto su zenskog 
spola i tamo na ledima provode jedan tren vremena. £en- 
ka ostane oplodena na vrijeme i donosi na svijet onu sluz 
koju prvo stavlja na list, a potom odlijede i od nje vise ne 
imadenikoje koristi jer — sta je bilo s njome namjereno to 
se i ispunilo, tj. doslo se do one sluzi. 

Pa, deder, pogledaj ko je to nadahnuo onu sluz da se hrani 
sa onog dudova lista da bi od njega i odrasla u crvuljka?! 
Ko je nadahnuo tog crvuljka da se oplete oko tijela svilom 
i, napokon, ko ga je nadahnuo da gotovo iScezne u toj svili 
u tome sto je spleo?!46) Ko je dao da torn crvuljku izrastu 
krila, ko je preinadio njegovo oblicje pa je sada postalo oblikom 
koji omogucuje da se muski i zenski leptirid svilene bube spare 
kako bi imali daljnje potomstvo?! Jer, kada bi onaj crvu- 
ljak ostao u oblicju u kakvom je bio, ne bibilo mogude pro- 
duljenje vrste niti ono sastajanje muska i zenska. 

Pogledaj joS kako je Stvoritelj Velicanstveni olaksao po- 
sao ubiranja svilene niti sto ju je spleo onaj crvuljak, po- 
smotri kako ljudi od te tvari prave nesto Sto je pravo bo- 


92 


gatstvo i lijepa i velicanstvena odjeda! Posmotri ovu zacu- 
dujudu predanost i pokornost svilene bube, tog li jepog stvo- 
renja, vidi sta je Stvoritelj posredstvom tog crvuljka ocito- 
vao i pokazao: divno stvaranje, zacudujudi Cin i djelovanje, 
velicanstvenu pouku! Vidi kako je Stvaritelj pohranio u tog 
crvuljka dokaze i znakovlje o prozivljenju mrtvih i o pov- 
radaju trosnih kostiju opet u zivot! Velicanstven je On! Osim 
Njega nema drugog Boga! 

Pogledaj musicu i to kako joj je doznaceno da trazi svoju 
hranu. Ona je stvorena sa svojim krilima kojima brzo ide 
do mjesta gdje imade hrane, ali s pomodu tih krila ona ti i 
bjezi od svega onoga sto joj Skodi ili je u opasnost dovodi. 
Musici je stvoreno sest nozica, oslanja se na cetiri, a dvije 
preostale koristi za dodatne stvari: ako je zadesi kakva ne- 
ugoda, ona ti prvo dodirne tim dvjema nozicama to sto je 
uznemirava i to odstranjuje, uklanja prasinu s n jih. To ona 
Cini zbog toga sto su joj krila njezna. Na njezinim oCima ni- 
kako nema trepavica zato Sto su joj oci izbuljene na glavi. 

Stvoritelj je dao ovu musicu i njojzi sJifina ziva bida da se 
priCvr§duju i priljepljuju za Covjeka, da na ljude stalno pada ju 
i da im zagorcavaju zivot — dabiih time Stvoritelj Velicanstveni 
opomenuo na brige ovosvjetske kako bi se ovaj svijet i nje- 
gova vaznost smanjila u oCima cov jekovim i kako bi vidjeli 
da ga moraju kadli-tadli napustiti. Eto, i to je jedan od na- 
Cina podarivanja znamenja covjeka. 

Razmisli mnogo i o malehnim zivotinjama, onima §to, kad 
ih dotakneS, prifiinjaju se kao da ih nisi ni dotaknuo, kao 
da su mrtva tvar koja se ne mice. Tako te zivotinjice osta- 
nu koji casak, ali se potom pokredu i idu. Da li je to tako i 
zbog kakva drugog razloga osim zbog lova; kada, naime, dode 
kakva zivotinja da ih ulovi, ona odustane jer joj oblik mrtve 
tvari pokazuje da u njoj nema zivota. Pa, ukoliko nalikuje 
mrtvoj tvari, napadafi je ostavlja kao sto bi ostavio i sam kamen ! 

Razmisli o orlu! Kad on lovi kornjacu, zatice je kao da je 
neki kamen! Na njoj nenalazi nikakva mjesta koje bi se pojelo. 
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Ali, orao ti nju zgrablja u svoje kandze, pa kada se udalji 
od zemlje, ispravi se iznad nekog brda ili stijene i ispusti je. 
Tako je pad razbije, a orao slijede i jede kornjacu. Posmo- 
tri kako je orao nadahnut da dode do hrane svoje, bez ra- 
zuma i razbora. 

Pogledaj i vranu! Bududi da je stvorena ruznom i gadlji- 
vom, u njezinoj je prirodi stvorena i oprez kako bi sebe za- 
stitila, i kako da se zna sakriti od onih sto joj namjeravaju 
ruzno udiniti! Ona je nadahnuta da protivnike vara i da sakrije 
svoje gnijezdo kako bi zastitila svoje mladunce. Muz jak vr ane 
malo vremena provodi sa svojom zenkom bojedi se da ga to 
ne odvede u nemar. Stoga, rijetko se kad moze vidjeti rau- 
zjak vrane sa svojom zenkom. Tako se on uvi jek ponasa, a 
tako se ponasa i onaj ko ima pameti i razbora! 

Takoder, vranu vidiS kako se popne na straznji dio sto- 
ke, na ledima im stoji ili kljuje devlju krv ili dubre doma- 
dih zivotinja kad ga one izluduju. Kada vrana nade stogod 
da jede, ona to i udini, pa kad se zadovolji, ona ostatak za- 
kopa i vrada mu se kasnije. Ko je drugi stvorio sve to u na- 
ravi vrane i ko je to tako rasporedio ako ne Allah?! Jer, vrana 
nema pameti niti razbora. 

Posmotri sokola lunju! Kako je njegov izgled neugodan! 
Lunja sebe pazi tako sto modno leti i visoko se penje. Ona 
sebi hranu duva na ta j nadin sto imade ostar pogled, vidi ono 
dime se hrani na zemlji, premda s velike visine, na to se us- 
trjemljuje brzo i tako se hrani. Soko lunja znade ko je is- 
pred njega, ko opet iza, i ona zgrablja plijen koji preosta- 
ne iza ljudi. Lunja, takoder, nede da lovi zivotinju koja joj 
je okrenuta licem da je ona nebi omela u lovu. Lunja je ovakvog 
ponasanja i zbog toga sto svoju hranu uzima na gore opisa- 
ni nadin, pa je opskrbljena kandzama kao da je madka, Sto 
uhvati gotovo da joj ne moze ispasti. Pa, nek' je slavljen Oda- 
biratelj, Mudri Stvoritelj! 

Pogledaj zivotinju koja se zove kameleon! Posmotri samo 
Stvoriteljevu odredb u; kameleon je stvoren sporim kad hoda 
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i kad se dize, ali — i on mora imati hranu! Pa je, stoga, stvoren 
na jedan zadudujudi nadin i u dudnu oblidju. Njegove odi, 
recimo, kruze na svaku stranu, ali kameleon ne mrda svo- 
jim tijelom niti ga mrda kad se maSe pred njim. On uvijek 
ostaje nepokretan kao da i nijezivo bide. 

K tome, uz to Sto miruje, on takoder mijenja i svoju boju 
u skladu s bojom drveta na kojem boravi, pa se jedva ra- 
zlikuje njegova boja od boje tog drveta. Gotovo da su se po- 
mijesale te dvije boje. A kada se kameleonuprikudi ono Sto 
on lovi, kada mu dode kakva muSica ili takvo sto, kamele- 
on isplazi jezik i to brzo zgrabi, poput sijeva munje! A po- 
tom se vrada u predasnje stanje kao da se nista nije ni do- 
godilo i kao da je on dio toga drveta! 

Takoder, Allah V elicanstveni dao je kameleonu jezik ko- 
ji je neuobicajen, sve da bi mogao dohvatiti ono Sto je od 
njega daleko, pa bilo to udaljeno tri prsta ili tome slicno. Na 
ovoj je udaljenosti njemu potdinjeno sve Sto lovi. A kad on 
vidi Stogod Sto ga uzasava i zastraSuje, on ti poprimi neki 
cudan oblik pa od njega bjezi ta zivotinja koja je doSla da 
ga ulovi i osjeda ga gadljivim. Pa, razmisli o ovim stvarima 
koje su stvorene zbog toga Sto se kameleon vrlo slabo kre- 
de. Ovim stvarima on je posebno izdvojen i osoben. 

Pogledaj zivotinju koja se naziva muholovka i posmotri 
lukavstvo koje joj je dato i pristupadnost kojom ona uzima 
hranu! Kada muholovka osjeti da su muhe i komarci blizu 
i da su sletjeli negd je tu, ona ti se smiri i upokoji kao da je 
mrtva, ili kao da je kakva neziva tvar bez ikakve kretnje. 

Ah, kada osjeti da je muha stala, muholovka ti tad polahko 
krene, mirno i neprimjetno — da joj muha ne bi pobjegla, 
ali, vidi ovo: kad se ona muhi priblizi, tad na nju skodi u 
tren oka i Sdepa je! A kad je Sdepa sva na nju, cijelim svo- 
jim tijelom, pane bojedi se da joj muha ne izmakne. Muho- 
lovka ti stoji na muhi tako sve dok osjeda i najmanju njezi- 
nu kretnju, privladi je k sebi i jede od nje ono Sto joj odgo- 
vara. Pa, deder, razmisli o ovoj varki Sto je dini muholov- 
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ka! Zar nije ta varka stvorena zarad opskrbe njezine?! Pa, 
nek' je slavljen Stvaritelj Mudri! 

Pogledaj sitne mrave i komarce ciju je hranu Allah Veli- 
canstveni neznatnom uCinio, tije je njelomalimdaoi za prim jer 
ih navodi u Svojoj Knjizi! Da li zapazaS ikakav nedostatak 
u onom u cemu sitni mravuljak i musica imadu svoj bolji- 
tak: vidiS li nedostatak u krilima kojima lete, u nogama ko- 
jima hode i na njih se oslanjaju, u vidu kojim sebi nalaze 
mjesto u kojem uzimaju hranu, u sredstvima za probavu 
hrane i organima za izbacivanje izmeta?! Pogledaj , potom, 
kako je Allah Velicanstveni musicu stvorio Svojim raspo- 
redom, kako joj je organe upotpunio, kako joj je srazmjerne 
udove dao, podario joj znanje o onome sto joj koristi i sto 
joj Skodi. 

Svetoukazujena velicanstvenoBozije znanje, i mod, i mu- 
drost Njegovu jasnu! Jer, musica je malehna za pogledati, 
ah, uprkos tome, kada bi se svi stanovnici nebesa i Zemlje 
sakupili, i meleki, i svidrugi svjetovi i ostala stvoren ja s na- 
mjerom da doznaju kako je Stvoritelj Velicanstveni podi- 
jelio dijelove musice ikako jelijepoi srazmjerno stvorio njezin 
oblik i udove — kada bi se, dakle, svi oni skupili da to sa- 
znaju, opet ne bi bili to u stan ju uciniti osim povrsno — zbog 
toga sto im nedostaju pouzdane vijesti i znanje o tome. 

K tome, kad bi se svi oni skupili i razmisljah s ciljem da 
doznaju kako je sastavljeno znanje musice, pa ona znade 
da je izmedu koze i mesa krv i da joj je krv hrana — ne bi 
to mogli doznati. Jer, da to musica ne zna, ona ne bi stalno 
usisavala krv i hranila se. I kad bi se oni skupili da znaju 
sta je to sto podstice musicu da ona leti mjestima ka kojima 
ju je nadahnuo njezin Gospodar jer je tamo njezina hrana, 
zatim kako ona cuje, kako osjeda pokret onoga ko zeli da 
je ubije, kako znade da joj je spas u bjezanju kad hita is- 
pred onoJSa ko je goni, eto to sve ne znaju cak i kad bi se svi 
skupili. Cak i kad bi svu musicu iskomadali, oni ne bi do- 
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znali nista vise o njoj , samo bi im se povedalo sljepilo i uda- 
ljili bi se i od onoga sto malo nesto znadu! 

Eto, to je znamen je i mod samo u stvaran ju musice, a sta 
misliS kakva se mudrost i znamenje nahodi u svim stvore- 
njima! Pa, nek je samo On Velicanstven i Uzvisen! 


45) En am, 38. 

46) Ovdje Gazahja vidimo kao sufijskoga pisca. Kao Sto, naime, vosak 
iiiezava u svjetlosti (u netemu, dakle, Sto je suptilnije i bolje), tako i 
crvuljak svilene bube »nestaje« u svili! Sufije kao Sto su Gazali, 

H alladi, Suhravardi ( svaki, naravno, na svoj nadin ) razradu ju ovu 
temu »nestajanja« u onome Boljem! 
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XIII glava 


O ZNAMENJU STVARANJA RIBA I O 
MUDROSTI KOJU ONE SADRZE 

Allah Velidanstveni kate: On je taj koji je potdinio mo- 
re da jedete iz njega svjeze meso! 47 ) 

Pogledaj i uzmi pouku iz toga sto je Allah Velidanstveni 
stvorio u morima i rijekama, vidi zivotinje raznolikog obli- 
dja, pogledaj kakvi se sve jasni znakovi utome nahode! Bududi 
da ih je Stvoritelj Velidastveni stvorio u vodi i tamo im dao 
staniste, nije im stvorio noge, niti im je stvorio pluda na isti 
nadin kao kod drugih stvorenja, jer one ne koracaju bu- 
dudi da su uronjene u dobinu vode. Namjesto nogu stvore- 
na su im snazna krila koja pokredu sa svoje strane i s po- 
modu krila idu kud god hode. A kozu im je prekrio krlju- 
stima tvrdim koje jedna na drugu nalijezu i brane meso ri- 
be kao da se radi o nekom oklopu — sve s ciljem da odbra- 
ne ribu od napadada i onoga ko je uznemirava. A kojoj ri- 
bi nisu stvorene krljusti, a to je ustvari kora koja jedna na 
drugu nalijeze po ribljem tijelu, stvorena joj je i podarena 
snazna koza koja je dvrsta i stoji im namjesto onih krljusti. 
Stvoritelj je stvorio ribama vid, i sluh, i miris da bi se nji- 
ma koristile pri dosezan ju do hrane, a i da bi mogle pob je- 
di od onoga sto ih uznemirava. Posmotri kako je Stvoritelj 
dao na dnu mora onu ribu kakva joj se tu hrana nahodi, i 
dao joj je tu mogudnost da pob jegne od onoga sto joj Stetu 
nanosi. A kako Allah Velidanstveni znade da je jedna vrsta 
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ribe hrana drugoj vrsti ribe, On je, sljedstveno tome, po- 
dario ribe u velikom mnostvu. Vedina ribljih vrsta nosi u 
utrobisvojoj ja ja, i sa ribama nije kao sa zivotinjama na kopnu 
jer nije samo noSenje jaja povezano za zenski spol, ved i zensko 
i musko nose jaja, u njihovim se utrobama u odredenom vre- 
menu stvaraju jaja koja su skupljena u jednom neograni- 
cenom broju. Iz utrobe jedne ribe Stvoritelj stvarabroj koji 
se ne moze ni znati: iz riba izlaze jaja iz kojih de se izledi ta 
vrsta kad za to dode vrijeme. Takvih imade riba i u rijeka- 
ma koje se mrijeste bez potrebe da se pare muSko i zensko, 
a imade i onihriba koje se mrijeste tako sto je potrebno musko 
i zensko da ima. Tu spadaju one ribe sto se razmnozavaju 
kao sto dine krokodil i korn jada, oni imadu prednje i zad- 
n je noge, takve ribe legu jaja. Pa kada ja ja ispucaju od sundeve 
vreline, iz svakog izade po jedna riba date vrste. Allah Ve- 
lidanstveni znade da ribe u moru ne mogu lezati na jajima, 
pa je On odmah dao dusu u riblja jaja i ona ostaju samo- 
stalna, nalaze kad se izlegu sve sto im je potrebno i nista im 
od nekog drugod ne treba da bi njihovo bide dostiglo sav- 
rsenstvo. 

Pa pogledaj tu ljepotu i savrsenstvo, jer riba u moru ne 
moze lezati na jajima, niti svoju mlad moze odgajati niti im 
na bilo koji nadin pomodi. Kako je to tako, onda je u moru 
riblja mlad samostalna, o sebi ovisna. 

A pogledaj joS kako je All ah Velidanstveni dosta ribe stvorio , 
jer ribu jedu i druge ribe, i dovjek, i ptice! Zato ribe imade 
dosta. 

Takoder, pogledaj kako se ribe brzo kredu, premda ne- 
maju sredstvo za tokao druge zivotin je, vedimadu svoja krila. 
Pa pogledaj kako ih brzo pokredu, kako brzo mrdaju re- 
pom i posmotri kako je rep podijeljen na dvoje. Vidi kako 
se ribapravo zapuduje i pravac nalazi vrtedirepombaS kao 
sto se i lada upravlja pramcem. A pogledaj joj i krila sa strana, 
pa su kao plode da bi se njima upravljala u hodu. Ta su joj 
krila kao vesla u damca. 
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Posmotri kosti ribe kako su stvorene kao stubovi na koje 
se gradi gradevina. Na svakom mjestu je kost koja i odgo- 
vara tome organu. Kao sto camac ima jarbol, tako i riba imade 
kicmenu kost koja povezuje rebra, zatim hrskavicu prsnu 
i kosti glave. U kicmenoj kosti je snaga ribe, s njome joj je 
opstanak. Posmotri kad se koja kost ribe slomi kako to ri- 
ba nadoknaduje tvrdodom svoga misidnog i mesnog tkiva i 
snagom svoga kretanja i napredovanja. Posmotri kako ona 
imade puno zuba dime ona nadomjesta i pripomaze vare- 
nju svoje hrane. 

Pogledaj i ziva bida koja je Allah Velidanstveni stvorio u 
moru a koja su slabasna i polahko se kredu, kao sto su skoljke 
i morski puz! Vidi kako se te zivotin je cuvaju i stite tako sto 
na sebi ima ju ona j oklop ko ji je tvrd kao mermer, sve to da 
bi tu zivotin jicu cuvao i odbranio . Takoder, ta j je oklop Ve- 
lidanstveni podario i kao kudicu i staniste. Onaj unutarnji 
dio kudice koji nalijeze na tijelo zivotin je njezan je da ne moze 
njeiniji biti! I mozda bi se puz ostetio o kudicu da tu nije te 
njezne tvari. Neke su vrste puzeva i skoljki stvorene u jed- 
no j otvorenoj oprugi koja se sama po sebi ne bi mogla stititi 
nitibisedonjemogaostijesnitiput. Ali, Stvoritelj Velidanstveni 
joj je na brdima i kamenim gredama dao pokrov i dao joj 
sredstvo da se za njih lijepi u brdima i odatle se ne moze izvaditi 
osim s krajnjim trudom. Takoder, Stvoritelj je njoj poda- 
rio hranu iz vlage na brdu, cime joj pristize zivot. 

A sto se tice puza, on izgleda kao nekinaoruzan vitez, on 
ti ispruzi svoju glavu i pase. Kad osjeti da ga stogod uzne- 
mirava, on uvuCeglavu u svoju kudicu i tamo se zatvori 6vrstim 
zatvaradem koji gotovo da je tvrd kao i njegova kudica, i tako 
sasvim zabaci trag. Posmotri samo tu ljepotu i to da Allah 
nije nista nemaru prepustio! 

Znaj da Allah cuva sve sto je u morima i sve sto je u pu- 
stoj zeml ji i isve Sto je na planinama! Pa nek' je velicanstven 
Allah koji je podario svako zivo bide i onda ga naudio kako 
da se putem svojim zapuduje! 
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Posmotri vrste riha koje svoju pasu uzimaju blizu kopna 
u samom plidaku, ali i u dubokim morskim vodama na pu- 
Cini. Jednoj vrsti ribe Stvoritelj je stvorio smjesu koja je kao 
tinta. To je u ribi stvoreno kao visak od njezine hrane, kao 
sto se stvara mlijeko u vimenu, na primjer! Pa kada ta ri- 
ba osjeti neSto sto joj neugodu nanosi ili je uznemirava, ona 
tu tecnost ispusti i ona zamuti mjesto gdje se nalazi. A za- 
tim odmakne kroz vodu kojoj se boja promijenila, a niti zna 
kako je umakla niti kuda je, a niti nacm zamudivanja vo- 
de. Sve je to tako Stvoritelj podario toj ribi kao zaStitu, a 
u tome imade i drugih koristi koje samo On znade. 

A sada pogledaj joS jednu vrstu ribe koja imade krila na- 
lik krilima slijepog misa. Taribaletis jednoga mjestana drugo, 
a iznad vode, pa onaj ko ne zna tu vrstu ribe misli da se ra- 
di o nekoj ptici s kopna. 

Posmotri i druge vrste riba koje su slabasne i koje, naj- 
CeSde, zive u rijekama. Neke takve ribe Allah Velicanstve- 
ni stvorio je osobene po tome Sto, kad im se priblizi necija 
ruka da je uzme, ona opali i neCim sprzi tu ruku, jer se u 
toj ribi nalazi nekakav duh (rfih) pa je ne moze niko zbog 
toga zgrabiti. Kada bi se mnoge kn jige ispisale o cudima zna- 
menja Allahovih u samo jednom Njegovom stvorenju, bilo 
bi malo i ljudi ne bi bili u stan ju da sve to dokraja dovedu. 
A i ono sto se tek spomene o svakoj vrsti jeste samo napu- 
tak koji ukazuje na neku veliku stvar. 


47) Nahl, 14. 
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XIV glava 


O ZNAMENJU 
STVARANJA BILJAKA I KAKVA 
SE TU NALAZE CUBA 
ALLAHOVE MUDROSTI 

Allah VeliCanstveni kaze: Allah je Onaj ko ji je nebesa i 
Zemlju stvorio i koji vam spuSta s neba kifiu s s pomocu 
koje Mi dajemo da ozelene baice prekrasne, — nemogu- 
ce je da vi ucinite da izraste drvece njihovo. — Zar po- 
red AHaha postoji drugi Bog? Ne postoji, ali su oni narod 
koji druge s Njim izjednacuje! 48 ) 

Pogledaj , Allah te usretio i ucvrstio, sta sve imade na povrsini 
zemlje od biljaka i kako je to bilje blagodat pogledati: tako 
je divno, tako ga je milina vidjeti i ofii na njemu odmarati 
da se uz njeg nista na Zemlji ne moze za jedno ubrojiti! 

Pogledaj kako je Stvoritelj dao razne vrste bilja u pogle- 
du koristi, okusa, mirisa i drugih svrha koje se ne mogu ni 
pobrojiti. Stvorio je sjemenku i klicu kao stvorenje koje cuva 
i odrzava vrste biljaka. Plodove je dao za hranu i kao vo- 
de, a takoder i kao hranu za stoku i njihovu pasu. Drvede 
je dao za lozen je vatre , a daske za gr adn ju nastambi i sprav- 
ljanje camaca i lada, te za druge poslove cije bi se nabraja- 
nje oduljilo. Stvorio je i lisde, cvat, behar , stabla, grane, mladice, 
pupove — za mnoge i nebrojene svrhe. Posmotri samo ovo: 
kad bi svi plodovi rasli na tlu zemljinom i kada ne bi rasli 
na granama i stabalicama koja nose te plodove, plodovi bi 
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struhli bez stabala i grana, ne bi se doslo do hrane i drugih 
koristi. 

Posmotri kao je Allah dao u vodkama i biljkama blago- 
dati velike: iz jedne sjemenke proklija i dozri je stotinu i vi- 
se sjemenki. Znamen je u tome sto iz jedne sjemenke nasta- 
ne vise sjemenki jeste da se dode do vise hrane, do drugih 
vaznih stvari i za s jetvu. To je kao kada neki kral j gradi je- 
dan grad, pa dadne tim stanovnicima zito da siju, ali i zito 
da se hrane dokim ono posijano ne pristigne. Eto, to je znamenje 
koje je Allah dao cijeloj zeml ji, Velicanstveni je prosuo tu 
blagodat na svoje stovatelje zarad njihova boljitka. Tako 
isto i drvede i hurme napreduju, rastui uinnazaju svoje plodove 
tako da iz jedne sjemenke bude mnogo plodova — sve iz razloga 
da bi na torn stablu bilo plodova da ih jedu Boziji stovatelji 
i da ih koriste u druge svrhe, a visak pohranjuju da bi za 
kasnije imali, od njega i siju da bi produljili zivot te biljne 
vrste i da bi bili sigurni da je nede nestati. Jer, da nije po- 
novnog rasta biljaka i opstanka njihova u mladim stablima, 
tada bi, kad har a susa, nestalo te biljne vrste i ne bi bilo stabala 
koja bi nasiijedila svoju vrstu! 

JRazmisli o kospicama i sjemenju: pojavljuje se u posudi- 
cama i omotacima koji nalikuju papirusu — da bi ih ti omotaci 
zastitii i duvali dok ne ojacaju i opasu se u snagu, baS kao 
sto se i dijete u maternici nalazi u opnicama i omotadima. 
Tako mnoge sjemenke imadu cvrst omotad oko sebe i na svojim 
vrscima, kao nekakve §iljke, koji ga brane od ptica. Pa, po- 
smotri kako je zastideno sjemenje na ovakav na6in i kako 
je prekriveno — da ga ptice ne bi mogle nafiimati pa bi mu 
nastetile; premda same ptice imaju svoju opskrbu u tome 
sjemenju, ipak, potrebe covjeka su jace i prece! 

Razmisi o stvaranju drveda i vrstama biljaka. Bil jke, na- 
ime, bududi da su potrebne hrane koju stalno uzimaju kao 
sto je uzimaju i zivotinje, te bududi da njima, biljkama, ni- 
je stvorena priroda kretan ja s jednoga mjesta na drugo, kako 
bi se tim kretan jem razvijale, a k svemu tome one nemaju 
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ni alata s pomodu kojeg bi dosle do hrane, — dakle, budu- 
di da je sveto tako, biljkama je dat korijen koji duboko urasta 
u zemlju kako bi odatle crpio i usisavao vodu. Tako se hra- 
ni i stablo drveta i ono sto je na njemu: granje, liSde i plo- 
dovi. Tako zemlja postaje kao majka torn drvetu, majka koja 
odgaja! A korijenje i stablo sa svojim iilicama i kanalidima 
jesu kao usta kojima se gutaju zalogaji. I kao da je zemlja 
dadilja i dojilja kako bi se od nje dobila hrana, baS onako 
kako se razne vrste zivotinja hrane mlijekom svoje majke! 

Posmotri potpornje Satora i logorskih mjesta kako su od 
daska napravljeni i kako je to sa svake strane ucmjeno, sve 
iz razloga da satori ne padnu i da se ne nagnu. Upravo je 
tako i sa biljkama: njezini kanali i zile jesu njezini potpor- 
niji koji su raSireni u dubini zemlje sa svake strane, drze 
stablo i ucvrSduju ga. Da to nije tako, ne bi se odrzala sta- 
menim visoka stabla, posebno ne za vrijeme olujnih vjetrova. 

Pa, deder, pogledaj kako mudrost Stvoriteljeva pretho- 
di mudrosti i umijedu gradnje, zanata i vjeStina, i pogledaj 
kako se ljudi upravljaju za mudroSdu Stvoriteljevom i za Nje- 
govim stvorevinama! 

Promisli, eto, o liSdu i stvaranju njegovu! Ti vidiS da po 
liSdu imadu nekakve zilice koje su nalik venama rasprostrtim 
po povrSini. Ima liSda koje je tvrdo, oporo, koje je izdulje- 
no i Siroko pruzeno. A ima i onoga koje je malehno, koje se 
probija pored onog velikog oporog liSda, oko njega ono plete 
jedan divni i zacudni plet! 

Da je kojim slucajem zapalo covjeku da on, recimo, pra- 
vi liSde — zamislite koliko bi mu trebalo dugo vremena da 
napravi samo liSde jednoga stabla! K tome, bilo bi mu po- 
trebno nmogo alata i nmogo sredstava da ga stalno popravlja. 
A deder samo pogledaj koliko nmogo liSda se pomoli o pro- 
ljedu po poljima i brdima, ispune i njih i krajolike Zemlje 
— sve to bez ikakva alata, bez ikakve kretnje — samo uz 
mod i snagu Stvoritelja uz njegovu volju i mudrost! 

Pogledaj onda one zilice kako se prepledu po liSdu samo- 
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me da bi ga napojile i da bi tvari u liSde dospjele. Eto, te su 
zilice tuda rasporedene kao i vene i krvni sudovi Sto su ra- 
Sir eni po cov jekovom tijelu da bi dostavili hranu u s vaki organ 
tijela. A, opet, one tvrde zile koje se nalaze u listu, te su tu 
da bi drzale list cvrstim, one liScu daju snagu da se ne pre- 
savije i ne pocijepa. 

A onda pogledaj kosticu i sjemenku i uzrok koji se tu na- 
hodi! Stvoritelj Velicanstveni odredio jeda u unutrini plo- 
da bude kostica kako bi iz nje nekad iznikla biljka ako bi 
nestalo zbog necega te vrste. Tako je, naime, ta kostica tu 
spremljena da bude nesto dragocjeno, stvar koja se pohra- 
njuje u riznicu i na nekoliko mjesta zbog velike potrebe za 
n jome. Pa ako se jednoj toj kostici i desi nesto, nati 6e se 
drugih takvih na drugom mjestu. 

K tome, u fivrstini kostice cuva se mehkoda ploda i njego- 
va njeznost. Da nije kostice, raspala bi se sjemenka i prije 
nego li je dospjela dati druge plodove. 

Imade sjemenki u kojima je jezgro koje se jede, ali se ko- 
risti i za mazanje tijela te za druge potrebe. Posmotri kako 
je Allah Velicanstveni oko sjemenki stvorio i stvara socni plod, 
hurmu, a iznad sitnih grozdivih sjemenki socni plod grozda. 
Vidi u tome lijepa ukusa, slasti i uzivanja za AJlahove sto- 
vatelje. A k tome, razmisli o stvaranju sjemenke i ploda i o 
snazi koja je tu pohranjena, o cudima koja su, takoder, po- 
hranjena i u ono ljudsko sjeme i sjeme od kojeg se stvara ju 
zivotinje — sve je to tajna ciju bit znade samo AJlah Veli- 
canstveni, a dugo bi bilo da govorimo cak i o onome Sto mi 
ljudi znamo. 

Posmotri kako se Cuvaju sjemenka i jezgro onim Cvrstim 
omotacem koji je stvoren u onoj vanjskoj kori. Tako, ka- 
da sjemenka padne u praSinu ili Stogod drugo, ona brzo ne 
propada! A ako li se pohrani za neko vrijeme, dok ne dode 
doba sjetve, sjemenka ostaje saCuvana. Vanjska koza cu- 
va sjemenku, cuva ono Sto joj je unutra, 49 ) baS kao Sto se 
cuva nesto dragocjeno pa mu se napravi kakav sanduk ko- 
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ji tu dragocjenost Stiti. A kada se ta sjemenka stavi u zem- 
1 ju i kada se napoji vodom, iz nje izbija malehna klica i us- 
pravlja se ka zraku. Sve Sto vise ona raste i jaCa, jafia i sta- 
balica i izrasta vremenom veliko stablo, jacaju mu grane, 
sve vise se opasuje u snagu. Grane to drvo cuvaju u zraku 
da ne pane ili da se ne slomi n jihanjem, ili necim drugim. A 
voda se pen je ka granama i ka stablu i ide prvo iz korijen ja 
ka viSim razinama drveta. Tako All ah Velicanstveni tu vo- 
du rasporeduje po pravdi i mjerilom istine! Ide jedan dio 
liSdu kao ugodna hrana , zatim ka zilicama isprepletenim Sto 
se u liSdu nahode — da bi ta hrana stigla i na same krajeve 
liSda i da se liSde nahrani onim Sto mu i dolikuje. 

A i plodovi imadu dolicnu hranu, i vrijeze, i peteljkica, i 
behar, i cvat — svima njima dolicna i korisna hrana! Tako 
to biva sve dok plodovlje ne ojedri, sve dok mu se okus ne 
oblikuje, sve dok mu se miris ne upotpuni i ne pomole ra- 
znolike boje, slast, ugoda i ljepota! 

A posmotri ovo: vidi kako je Allah Velicanstveni dao da 
se prvo pomoli na drvetu liSde, pa onda plodovi! A zasto? 
E, zbog toga Sto je plodovlje slabasno u pocetku pa ga liSde 
Stiti od vreline Sunca, ali i od hladnode zraka! Tako ti liSde 
pokriva te plodove. Pa ipak, imade izmedu liSda nekakvih 
otvora da ude koji djelic" sunceve svjetlosti i zraka bez ko- 
jeg plodovi ne bi mogli. Tako \iMe Suva plodove i od preko- 
mjernosti i od malomjernosti te od drugih vrsta propasti 

A pogleda j samo kako je Stvoritelj Velicanstveni ustrojio 
drvece, krosnje, plodove i cvat. Dao ga je razlicitih boja, 
oblika, okusa i mirisa. Ima ga dugog, srednjeg, sasvim ve- 
likogi sasvim sidusnog! Boja ima na njemu crvenih, bijelih, 
zutih i zelenih. A, opet, svaka je boja razlifiita, nekada jar- 
ka, nekada osrednja, a nekada sasvim otvorena i vedra. Kad 
suokusiposrijedi,imadeplodova slatkih, kiselih,bogmenekad 
gorkih, a najceSde prijatnih i socnih. Biljke i vode je opCe- 
nito prijatnog ali i razliCitog mirisa. Spomenuli smo da Ca- 
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sna Knjiga to objaSnjava, te njezine rijeCi Sire ljudska prsa 
i otkrivaju onome koji razmiSlja mnogolike tajne. 

Posmotri kakvu je Allah Velicanstveni udjenuo tajnu kad 
se gleda u biljke i vode! Taj ti pogled skida sa srca nujnost i 
tegobu, Siri ti grudi kad ga posmatraS, draga ti duSu kad 
gledaS u svu tu divotu! Allah Velicanstveni tu je pohranio 
mnogolike koristi koje se ne mogu nikako pobrojiti i razli- 
fiitog su uticaja na ljude! Neki uticaji jacaju ljudska srca, a 
opet tvarno djelovanje biljaka i plodova jeste u samoj hra- 
ni i tako se cuva zivot covjekov, jer je jestivo bilje Stvori- 
telj ufiinio slasnim i prijatnim pri jedenju. Velicanstveni je 
stvorio sjemenje da bi bilje ocuvalo svoju vrstu, recimo onda 
kad se vodka sasuSi i kada se odvoji od svoga leziSta pri cvje- 
tanju. 

Posmotri i razmisli o rijeCima Allaha Velicanstvenog: Mi 
podizemo drvo koje na Sinajskog gori raste, koje zejtin 
da je i zacin je onima koji jedu! 50 ) Allah Velicanstveni izveo 
je izmedu prostora kamena i vode ulje, zejtin Cisti i slasni, 
u ko jem jemnogo koristi , baS kao Sto je izveo i iz vodi mli je- 
ko izmedu grizina, krvi i buraga kravljeg, ili kao Sto je iz 
pfiela izveo napitak slasni, med ugodni i raznobojni u ko- 
jem je lijek za ljude. Kada bi se sve ove stvari sabrale na jedno 
mjesto, one bi, i med, i mlijeko, i ulje... bile kao rijeke! 51 ) 
Sve je to zarad koristi ljudima. 

Pa, deder pogledaj pouke za sve one koji razuma i pame- 
ti imaju! Pogledaj u vodu koja se podizekroz stabalicu biljke 
ili kroz stablo drveta, vidi kako ta voda ide onim zilicama 
duboko usadenim u korijen je, vidi kako se ta voda cuva sve 
do samoga vrha drveCa! 

I vidi, joS, kako je Allah dodijelio hranu svim dijelovima 
palme, i korijenima ono Sto im treba, alijoj koristi i za lju- 
Stenje kore i njezino obnavljanje. Pogledaj kad zadesi pal- 
mu suSenje kako jo j voda koristi, kako joj obnavlja koru, 
ali vodom se Salju i druge sastojine koje koriste plodovima. 
Vidi i palminu liku koja Cuva plodove; u pocetku plodovi 
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su slabasani, ali se kasnije nanizu na palminoj liki sve je- 
dan na drugi, u grozdovima i skupinama, u preciznom, omo- 
tanom nizu koji duva hurme od kvaren ja ili preinake oku- 
sa. 

Pa kada hurme ojacaju, onda se one spremno izlazu suncu 
i zraku. S njih spada onaj omotad i to postupno, a bio ih je 
cuvao i Stitio. Plodovi se, malo pomalo, odvajaju i sve vise 
ispruza ju prema suncu i zraku — da bi se upotpunila sna- 
ga tih plodova. Tako se svi plodovi pokazuju, nekako Za- 
jedno, da im ne bi ni toplina ni hladnoda naSkodile. 

Potom te plodove vidiS u lijepim nizovima sve dok ne do- 
zriju, a potom ih je ugoda jesti, a mogu se bogme i za kasni- 
je ostaviti. Hurme koriste za svrhe koje su dolicne toj vod- 
ki. 

Takoder, razmislil o ovome kad su posrijedi svedruge vodke 
i drvede. Ti vidiS na njima uzroke ocuvanja i ljepotu njiho- 
ve izradbe — svaki pametan i uman covjek de to tako vi- 
djeti. 

Eto, tu se moze razmotriti stvaran je sipka i vidjeti kakva 
se u tome sve cuda nahode. Unutra imade jedno mesnato 
jestivo tkivo, a okolo opet cvrsta kora koja je s unutarnje 
stranke mehka. Sipak je takoder s donje strane cvrst a s 
one gornje je tanji, bag kao Sto je i kuda u temeljima Cvrsta 
a u visinama nije. A, opet, ono zrnevlje je u sipku naniza- 
no kao da si ga rukom nizao! Stavise, ruka je nemodna da 
tako nanize ono sjemenje onako kako je nanizano u onom 
spomenutom mesnatom tkivu. Vidfe da je podi jeljeno po divnom 
redu, svaki je dio odijeljen njeznim opnicama i omotadima 
divnoga niza, sve iz razloga da bi se one koSdice prekrile i 
da jedna drugu ne bi dodirivale pa bi onda struhnule i ne 
bi sipak kao cjeloviti plod sazrio niti do svoje svrhe dosao. 
A okolo je, opet, kako smo ved kazali, dvrsta kora koja to 
sve u sebi drzi i omotava. U znamenje onakvog niza onog 
Sipkovog s jemen ja unutra spada svakako to Sto sipak unu- 
tra nije supalj ved imade ono mesnato tkivo. Jer, kada bi 
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bio bez onoga tkiva, onda one kospice ne bi bile slasne pri 
jeden ju, pa se tki vo tu nalazi radi toga. U torn tki vu kostice 
su usadene finim redom, rasprostrtepo njegovoj unutrinii 
povezane njeznim zilicama ko je daju kosticama aromu i slast. 

Pogledaj kako iz ono malo gortine Sto je imade u sipku nasta je 
fina aroma i slast sipka kao cjeline. One njezne like cuvaju 
Sipak unutra od potresa i pridrzavaju unutarnji sustav te 
vodke. A sve to, ponovimo joS jednom, obujmljuje ona ko- 
ra koja sve pridrzava, koja je cvrsta i tvrda i sve snazno obuj- 
mljuje, a ona gorCina je tu da bi cuvala tu vodku od neu- 
godnosti. Ljudi u Sipku imadu mnoge koristi, Sipak je vod- 
ka izmedu jela i lijeka, za njime uvijek imade potrebe i on- 
da kad se ubire sa drveta ali i kasnije kad se sacuva i osta- 

VI. 

Pogledaj one granCice, drzace Sipkova ploda na Sipkovu 
stablu kad su Sipci joS neubrani. Vidi kako je stvorena ta 
patrljica fivrstom, jakom, sve iz razloga da bi plod bio sa- 
cuvan na drvetu i da bi sazrio ne padnuvSi na zemlju prije 
nego li to bude. Sipak, mimo svih drugih vodaka, vezan je 
prije svega za Clovjekovu hranu. Uglavnom ga na jedu druga 
ziva bida. 

A sada pogledaj one biljke koje rastu po povrSini zemlje, 
kao sto je lubenica, sakaska tikva i slicno njima. Vidi samo 
divnoga rasporeda! PoStojestabatica,vrijezanjihova,slabasna, 
one ne rastu na drvecu ved na tlu zemlje, ali i iz razloga Sto 
potrebuju mnogo vode. Jer, da su, kaodrugiplodovi voda- 
ka, prvo uspravljeni na stablu, ne bi to stablo i granje nje- 
govo usljed njeznosti svojemogloizdrzati onoliku tikvu, pa 
bi tikva pala na zemlju i prije nego li bi dozrela! Tikva i lu- 
benica tako rastu na povrSini zemlje, zemlja nosi njihovu 
vrijezu i korijen, a tikva se napaja tako Sto se vrijeza ispruza. 
Pogledaj i uzmi pouku iz toga da i tikva i ljubenica rastu i 
bivaju stvarane samo onda kada im je pogodno vrijeme, i 
kada koriste onome ko ih jede. One, naime, rastu kada je 
vrelina i pripeka i tako koriste cov jeku. A da rastu kad je 
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hladnoda, onda ih ljudske duse ne bi htjele i nikakav mar 
za njima ne bi osjedale. Vise bi naStetile kad bi se tada jele 
nego li Sto bi koristile. 

Pogledaj i palmu: ako je zenskog spola, onda'ona potre- 
buje oplodnju. Tada se na njoj stvara muska stabalica ko- 
ju ona potrebuje. I onda ta muSka stabalica imadeistu ulogu 
kao i muSkost kod zivotinja. Sve je to tako iz razloga da bi 
se obradivanjem palminoga rastinja i palmovika sacuvao 
osnov ovoga drveta. 

Posmotri jo§ ljekovito bilje i lijekove korisne Sto se u bi- 
lju nahode. Neko se bilje uzima da bi izazvalo otvaran je cov- 
jekovih izlucnih organa , izluCi van je tvrdog izmeta i si. Dr ugo 
se bilje, opet, koristi da bi izluCilo crni zuC, trece da bi od- 
stranilo sluz, cetvrto da bi odstranilo zutilo, peto da bi iza- 
zvalo prdenje i vjetrove, sesto da bi se ojacalo tijelo i sto- 
mak za probavu. Neko se, opet, koristi da bi se dobio pro- 
liv, neko da bi proliv prekinulo! Mnogo se bilja koristi i za 
razne miomirise, za slabe i ne jake ljude iznurene boleStinama. 
A sve bilje je od vode, pa nek je slavan Allah Velicanstveni 
koji je to sve rasporedio najdivnijim rasporedom! 


48) !\eml, 60. 

49) Ovdje sasvim jasno prepoznajemo Gazalija kao islamskog mistika, 
sufiju! Omiljena temao »unutarnjem« i »vanjskom« aspektu svijeta, 
Kur'ana, tivota..., najieSce se objaSnjava u sufizmu posredstvom kore, 
ljuske, sjemenke, jezgra, tj. vanjskog i unutarnjegaspekta nekog 
ploda. 

50) Mu'minun, 20. 

51 ) Gazuli aludira na kur'anske ajete ko jigovore o rijekama. U 
jednom se ajetu spomin ju rijeke od meda, mlijeka, halal-vina i od pitke 
vode! 
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XV glava 


§TA SRCA 
NASLU^UJU IZ VELICINE 
POZNAVATELJA TAJNI 

Allah Velicanstveni i Silni kaze: Njega velicaju sedmera 
nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji niSta §to Ga 
ne velica, hvaleci Ga! Ali, vi ne razumijete velicanje nji- 
hovo. — On je doista blag i ninogo praSta. 52 ) 

Allah Veicanstveni joS veli: Gotovo da se nebesa raspad- 
nu jedna iznad drugih! A meleki velicaju i hvale Gospo- 
dara svoga i mole oprost za one ko ji su na Zemlji. — Al- 
lah je zaista taj koji praSta i koji je milostiv! 53 ) 

I joS, Velicanstveni veli: I grmljavina velica i hvali Nje- 
ga, a i meleki, iz strahopostovanja prema Njemu; On sa- 
lje gromove i udara njima koga hoce , — i opet oni ras- 
pravljaju o Allahu, a On sve moze.« 54 ) 

Znaj , Allah i tebe i nas usredio i sredni nam udio podario, 
da sve ovo o cemu smo naprijed govorili u ovoj knjizi pri- 
pada cudu i divoti st varan ja i Bozijega davanja! Na Njego- 
vim stvorenjima oCituju se znamenja i znakovi razgovjet- 
ni, dokazi neporecivi, znakovlje koje ukazuje na veliCans- 
tvenost njihova Stvoritel ja i veKCinu Njegove modi, na ispnnjen je 
Njegove Volje i na oCitovanje Njegove VeliCine. 

Eto, kada ti pogledaS u ono Sto je tebi najhlize, a to je tvoja 
dusa, vidiS u n joj cuda i znakove na koje smo ukazali u ovoj 
knjizi. Takoder, kada pogledaS na svoje prebivaliste, a to 
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je Zemlja, i kada svoju misao na njoj zadrzis i kada je malo 
dulje pogledaS, ti vidiS kako ti naum tvoj uranja u ono Sto 
je On na n jo j stvorio : visoka brda , mora duboka koj a je obu- 
hvataju, rijeke koje po njoj teku, vrste biljaka i drveda ko- 
je je On dao da izrastu i niknu, pa onda zivotinje koje je On 
rasijao po njoj — te drugo o cemu umni raspravljaju i iz cega 
uvid stiCu! 

K tome, kada razmisliS o prostranstvu Zemlje i razdalji- 
nama medu njezinim stranama, ti tada spoznas nemoc" stvorenja 
da obuhvate sve zemaljske strane, nemoC njihovu vidiS da 
na dunjaluk obrufi stave! Kada posmotriS sve Sto su uceni 
ljudi i znalci kazali o Allahu Velicanstvenom u pogledu Njegova 
stvaranja nebesa, te kada razmisliS o tome da je cijela Zemlja 
sa svim Sto je na njoj , u odnosu na nebesa kao jedna trun- 
ka zemlje. A opet, posmatraCi kazu da Sunce svojom veli- 
Cinom premasa velifiinu Zemlje stotinu sezdeset i nekoliko 
puta! Takoder, kazu da imade zvijezda koje su od Zemlje 
vece stotinu puta. Ti vidiS ove zvijezde i svijetla nebeska ti- 
jela kao Sto su Sunce, Mjesec, planete, zvijezde. . . , sve njih 
obuhvataju nebesa, sva su ta tijela smjestena unutar nebe- 
sa! Pa, deder, razmisli o nebesima koja sve to obuhvataju, 
razmisli o kakvoj se veliCini radi! 

A pogledaj joS kako ti vidiS i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i 
nebo zajedniCko njima, zjenicom svoga oka, premda je to 
tvoje oko malehno! Eto, po tome vidiS kako su ta tijela da- 
leko i visoko, a samo zbog dal jine ti prim jeCu jeS svojim okom 
da su ta tijela malehna, a ona zapravo uopce nisu maleh- 
na. 

Takoder, ti pogledaj u veliCinu nebeskog kretanja i unjegov 
raspon! Ti, naravno, to kretanje ne osjeCaS, ti ga samo umom 
raspoznajeS, zato Sto su nebeska tijela izuzetno udaljena. 
K tome, ti i ne sumnjas da nebesa u jednom trenu obave kretnju 
u mjeri stotinu i vise puta zemljinih dimenzija, premda ti 
to ne primjedujeS. 

Pa, deder, razmisli o velicmi svih tih tijela! Poslusaj za- 
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kletvu Gospodarevu, velidanstven je On, kojom se On za- 
klinje na mjestima mnogim u Casnoj Knjizi, Kur'anu. Pa 
kaze: Tako Mi neba sazvijezdima okidenog! 55 ) Tako mi neba 
i Danice! A znas li ti sia je Danica? Zvijezda bilstava! 56 ) I 
kunem se casom kad se zvijezde gube! A to je zakletva 
velika, da znate! 57 ) Ovakvih je ajeta joS i ti vidiS svo jim uvidom 
sve ono Sto obuhvada Visnji Svijet, meleke/andele, vidi ka- 
ko su oni jedno veliko stvorenje! Razmisli o tome kako je 
Dzibril a. s. obavijestio Bozije^Poslanika Muhammeda a. 
s. o Israfilu a. s., kazao mu je: Sta mislis da vidiS, Israfile? 
Bozi je je prijestolje iznad njegovih pleda, njegove su noge 
na don jim granicama slojeva Zemlje! 

A od ovih rijedi Dzibrilovih joS vede je duti sljededi ajet 
Kur'ana: Njegovo prijestolje obuhvata i nebesa i Zemlju! 58 ) 
To zna£i, Bozije prijestolje obuhvata nebesa i Zemlju, pa 
Sta onda mislis o Njegovom stvorenju koje je toliko veliko! 

Podigni, stoga, pogled svoj u Allahovo djelo velicanstve- 
no, izvedi sebi dokaz o Stvaranju Velikom, o modi Velikog 
Stvoritelja, o Njegovoj uzvisenosti, veliCini, znanju, modi, 
snazi! 0 tome kako se ispunjava Njegova volja, kako se do 
u tandine udovljava Njegovim znamenjima i Njegovom do- 
brodinstvu! 

Pogledaj kako se ovo veliko djelo odrzava bez ikakvog stuba 
koji bi ga podupirao, a ni iznad ovoga velikog djela nema 
nikakvih kuka koje bi ga drzale i za koje bi ono bilo prika- 
deno! 

Ko god pogleda u carstvo nebesa i Zemlje, ali toudini svojim 
razumom i srcem, on dode do spoznan ja svoga Gospodara 
i do spoznaje velidine Njegovoga djela! Misledi ljudi nema- 
ju drugoga puta spoznaje! Kada god se razum vrati tome 
velidanstvenom djelu i kada god se misao upravi ka njemu, 
toj dudesnoj stvorevini, poveda se spoznaja, dvrsto uvjere- 
n je i neporecivo znan je o Stvoritelju nebesa i Zemlje i o Njegovoj 
velidini! 

Naravno, ljudi su u spoznaji razliditi. Imadeonihprimjera 
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koji su podarenoga znanja; koliko mu je dato svjetlosti ra- 
zuma, toliko on spoznaje. Najveca stvar koja pomaze spo- 
znaju jeste ucenje i recitiranje Kur'ana Modnoga! Razmi- 
sljan je o onome Sta Kur'an kaze, razmislja ti o njegovim ajetima 
sigurno i nedvojbeno vodi spoznaji Boga, ali je k tome po- 
trebno biti bogobojazan covjek! 

Eto, tosu kapije spoznaje Boga, to je ono cvrsto jekin znanje 
koje je kod AJlaha! 

A deder sada pogledaj na Sta demo ti ukazati! Eto, ti zna- 
deS, ucjeliniuzevSi, da je Boziji poslanik Muhammed a. s. 
podignut za vrijeme Isra'a (nodnoga putovanja) na nebesa 
i da je dostigao krajnji stepen te da je vidio velike znakove 
i znamenja Bozija! Pokazano mu je carstvo nebesa, Cars- 
tvo Njegovoga Gospodara, i on se uvjerio u postojanje i Onoga 
i Ovoga svijeta! Priblizio se svome Gospodaru, bio mu je blizu 
koliko dva luka ili malko blize. Pa, opet, pomisli samo ka- 
kvu je Cast imao, a ipak mu je naredeno da kaze: Gospo- 
daru moj, povedaj mi znanje mojels 9 ) 

Podufii seda spoznaje§ Njega,budi upucen svjetloScu Njegove 

Upute, i ja i ti budimo Mu pokorni! Budimo svi u Njegovoi 
Qasti, podNjegovomza§titomi svjesni Njegova Postojanja! 

On je, zbilja, u svemu tome Prijatelj i ZaStitnik! 


52) lsr(T,44. 

53) Surd, 5. 

54) Ra'd, 13. 

55) Burudi, 1. 

56) Tariq, 1 — 3. 

57) Viki'a,75—76. 

58) Beqare, 255. 

59) Tdhd,U4. 
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POGOVOR 


Dr Resid Hafizovirf 


TEMELJNE ODLIKE 
KOZM_OLO§KOG UCENJA 'ABU 
HAMIDA 'AL-GAZALIYA 

'Al-Gazali jevo kozmolosko ucenje je razasuto kroz sa- 
drzaj brojnih njegovih djela teoloSko-sufijske i filozofij- 
ske provenijencije, i u cijelosti je izlozeno na nacin tradi- 
cionatnag obrasraukuprabkozrno)o3kib razmatranja u klainii. 
Dok izlaze osnove svog kozmoloSkog naucavanja, Abu- 
Hamid Al-Gazall sHjedi uobica jeni silazno-ocitujuci ritam 
bozanske Poruke koja mu pruza mjerodavne i smjerodavne 
podatke u vezi s takovrsnim naucavanjem. On, naime, u 
svo jim kozmoloskim razmatranjima slijedi onu temeljnim 
vrelima islama cvrsto ustanovljenu vertikalu bozanskog 
oglasavanja u svijetu vidljivih formi, polazedi od svijeta 
bozanskoga Prijestolja, preko svijeta meleka, svijeta coyjeka, 
zivotinjskog i bfljnog svijeta, i zavrSava sa svijetom mine- 
rala. ') 

Njegova kozmoloska razvijanja, medutim, ne izrazava- 
ju tek neku staticnu sliku o samoobjavljujucim i samoo- 
titujudim riti novima onog Bozanskog, ko ji su zaledeni unutar 
jedne davno iskazane skolasticke vizije o Bogu usred ap- 
straktnih rnakro i mikrokozmickih dubina, iz ko jib je davno 
is( v ilila toplina bozanskog milotvornog oblikovanja svje- 
tova i ziva energija bozanskog stvaralackog uplitaja u svijet 
razumne i nerazumne prirode stvorenja. Naprotiv, 'Al- 
Gazalijeva kozmologija izrazava zivu stvarnost bozanskog 
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su-djelovanja na stranicama Prirode, koja u nebrojenim 
egzktencijalnim oblicinia jasno i glasno odrazava kozmicke 
sjene bozanskoga Duha i crta njegove prepoznatljive ko- 
zmicke konture unutar prirodnog reljefa nepretrgnuto d je- 
lujudih bozanskih imena i svojstava, koja snagom svojih 
vje£ nih zbilja i neiscrpnim dinamisom bozanskoga Zi vo " 
ta uspostavljaju svekoliki kozmicki okolis i u isto vriije- 
me predstavljaju zivo tkivo svakog oblika zivota u cars- 
tvu Prirode. 2 ) 

'Al-Gazali nije, per definitionem, prirodoslovac i strogi 
znanstveni teoreticar o prirodoslovlju, vec alini, sufija i 
filozof, koji svaku dimenziju svoga misljenja prvenstve- 
no nastojidovestiu tijesansuodnos sa svetini tekstom Objave 
i Predaje, i otuda izvesti svu stvaralacku energiju bozan- 
skoga Duha u njegovom nepretrgnutom oblikotvornom 
pohodu ka carstvu prostornoga i vremenitoga. I to iiui, 
naravno, nikako ne oduzima ni pravo nih" mogucnost da 
u domeni cistog prirodoslovlja iznese sasvim mjerodav- 
ne znanstvene opservacije, koje nimalo ne zaostaju iza op- 
servacija co\jeka posve vitfnoga nepreglednim poljima pri- 
rodoslovnih nauka. Ali, ono sto 'Al-Gazaliju daje poseb- 
nu zelju za priljeznim istrazivanjima u carstvu Prirode i 
sto na poseban nacin obvezuje njegov duh na istinitost i 
vjerodostojnost jest neodoljiva vjera i ljubav da se u naj- 
sidusnijim detaljima svijeta Prirode otkrije neizbrisivi i au- 
tenticni trag mudrog bozanskog stvaranja. 3 ) Krecuci se 
u susret Prirodi, 'Al-GazaE" zna i vjeruje da se krede u susret 
Bogu ondje prisutnom, zivom i djelujucem; s druge stra- 
ne, krecuci se u susret Prirodi, svjestan je da se krece i 
prodire u samosredisle svetoga teksta Kur'ana, u kojem 
ne dominira mrtvo slovo Zakona, vec ziva svjetlost ondje 
nastanjenoga bozanskoga Duha-Objavitelja, onogistog sto 
carstvom Prirode raspriruje nmogovrsne egzistencijalne 
oblike po mjeri Njegove mudrosti oblikovane i po sHci jegove 
naravi profilirane. Dok razvida stranice Prirode, 'Al-Ga- 
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zaE je duboko svjestan da u feti niah razvida stranice Knjige, 
stranice svetoga teksta Kur'ana. Oil zna, dok bdije nad 
Objavom i nad Prirodom, da neporecivo i aktivno sudje- 
kije u zivoj zbilji nepretrgnutog i cma bozanskog oglasa- 
vanja. Dovodedi u najizravniji odnos svako Boz je ime sa 
konkretnim oblicima u Prirodi, sa raznovrsnim zbiljama 
kozniickoga zivota, 'Al-Gazali odlucno povezu je i neraz- 
mrsivo preplice cin bozanskoga stvaranja i bozanske Objave. 
(hi, u stvari, takvimsvojim ponasanjem, u ispisivanju svojih 
kozmolofikih traktata, ne slijedi Mo kakav vlastiti hir, vec 
samo izrice jednu od temeljnih is Una kur'anskog teksta, 
koja na zoran nacin svjedoci o smirenosti cjelovite Pri- 
rode u slikopisnim perspektivama i sadrzaju Kur'ana, i o 
smirenosti cjelovitog kur'anskog sadrzaja u egzistenci jahiim 
perspektivama Prirode. 4 ) 

Znajudi, naime, da u svekolikoj ibrahimovskoj/abraha- 
movskoj duhovnosti znanje i bivanje oznacavaju istovre- 
meni i kontinuirani egzistencijalni vez, 'Al-CazaH nije imao 
drugod izbora u konstruiran ju svojih kozmoloskih teori- 
ja, zeli li ostati do kraja vjeran autenticnoj islamskoj/mu- 
slimanskoj duhovnosti, ved da Objavu motri u cinu stva- 
ranja, i cin stvaranja da motri u Objavi. Stoga je gotovo 
na sbkovitnacm vkfljho iz sadrzaja 'AI-GazaKjeve kozmok^K 
da Bog portreb'ra ljepotu i neizrecivu raskoS svoga Lica 
u Prirodi na jedna nacin kao i u Objavi. Stranicama Pri- 
rode i stranicama Kur'ana neprestan se razlijezu duhov- 
ne jeke jednog istog Stvoritelja. Razlika postoji samo u 
nacinu njegova oglaiavanja, jer bozanski Duh se na stra- 
nicama Piirode ocituje na analitican nacm, do£im se na 
stranicama Kur'ana ogJasavanasinteticannaCin. 'Al-GazaK, 
kao sufijski mislilac, u ovom segmentu bi se izrazio tako 
§to bi hipostatsku razigranost bozanskoga Duha-Objavi- 
telja na stranicama Prirode oslovio Velikim Qo\ jekom ili 
makrokozmickim licem bozanskoga Ihiha ('Al-Insan 'Al- 
Kebir), docim bi slikopisnu razigranost bozanskoga I hi- 
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ha na stranicama Kur'ana nazvao Malim Covjekom ili nii- 
krokozrm^kini Hcem bozanskoga Duha ('Al-Insan ' As-Saglr). 
Nataj nacin 'Al-Gazab analiticnost bozanskoga stvaranja 
u carstvu Prirode svodi, po nacelu neobuzdane egzisten- 
cijalne uslovljenosti Prirode i Objave, na sinteticnost bo- 
zanskog objavljenja unutar razudenih kuranskih svjeto- 
va. 5 ) 

Bezuvjetni egzistenciialni vez izmedu Objave i Stvara- 
nja ili izmedu Rijeci i Cina, ili izmedu Znanja i Bivanja, 
ili izmedu Rijeci i Prirode, 'Al-Gazal! razotkriva unutar 
duhovnih perspektiva lijepih Allahovih imena (Esmaullah 
'Al-Husna), jer su mu te perspektive otkrile neporecivu 
skrivenost Kur'ana u Prirodi i cjelovite Prirode u Kur'anu. 
Stoga 'Al-GazaTJ taj odnos zeH posvijestiti citaocu unutar 
svakogsegmenta svojih kozmoloskih teorija, svejedno da 
H nasu pazn ju posuvradivao na svoja otkrica u carstvu biljaka, 
u carstvu zivotinja ili, pak, u carstvu ljudi. Te odnose u 
Prirodi i unutar kur'anskih svjetova, kako porucuje 'Al- 
Gazali, Bog nepretrgnuto obnavlja cinom ustrajnog sa- 
mo/imenovanja Svoje vlastite Bid, cije milotvorno, zivo- 
tvorno i smjerotvorno svjetlo prozima cijelu vertikalu ko- 
zmidkih svjetova. 6 ) 

Iz svetopovijesne semitske tradicije je, naime, nedvoj- 
beno poznato da cin imenovanja stvari, predmeta ili bi- 
da, u stvari, odjednom u sebi nosi dvostruku semanticku 
vrijednost: epistemolosku i egzistencijalnu, jer se u onoj 
prvoj vrjednoti kondenzira svjetlost bozanske mudrosti, 
docim se u onoj potonjoj smiruje neodoljivi ritam i sila 
bozanske volje. Blagodareci takvom jednom semanti^kom 
srazu, koji se desava u 6inu imenovanja, osobito u cinu 
bozanskog samo/imenovanja, cin imenovanja istodobne 
postaje i cinom uvodenja predmeta, stvari ili bida u nje- 
govo sopstveno postojanje. Istovjetan proces se desava u 
cinu bozanskoga samo/imenovanja, cija trajnost oznaca- 
va i trajnost svijeta. Samo/imenujuci Svoju Bit, Bog ime- 
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nuje stvari i bida u svijetu, i snagom imenovanja stvara 
njhove zivei opazljive egzistencijabie ohlike, kojiispunjavaju 
stranice Prirode, a ova irije drugo do li produkt rasko- 
sne egzistencijalne igre bozanskoga Duha na nacin svje- 
da bozanske Mudrosti i kozmidkih sjena bozanske Volje. 
Svijet Prirode je, naime, svijet bozanskih imena u cijem 
semantickom ruhu bozanski Duh stvara i uljuduje Priro- 
du, kao Sila koja zivot udise, koja vrela iz dubine zemlji- 
ne utrobe izvodi, koja svjetlost dana uvlaci u tminu nodi, 
i obratno, koja dini da ilovaca raspukne snagom klijanja 
biljnoga svijeta i donese ploda svakojaka, isto onako kao 
slo u nerazumnoj naravi stvorenja zivotinja-ilovaca puca 
i otvara se i donosi novu mladicu zivota u zivotinjskom 
carstvu, ili kao sto covjek-flovaca, darovaniskrom buzanskoga 
Duha, puca i iz dubina svoje sasvim ljudske utrobe izvo- 
di novi oblik razumnoga zivota, kao krunski oblik sveko- 
likog kozmickog zivota. 

Bezuslovnu povezanost cina bozanske Objave i cina bo- 
zanskoga stvaranja, Kur'ana i Prirode, 'Al-Gazsfli u pu- 
nom svjethi otkriva i u eshatoloskoj situaciji Prirode i po- 
vijesnoga docetka. Savijanje svitaka Knjige, slo ce biti znak 
skorog zalaska prostora i vremena, Prirode i Povijesti, 
istodobne ce oznaciti takovrsno desavanje na stranicama 
Prirode, jer <5e se i listovi Knjige-Prirode podeti savijati, 
i sve ce biti pretaknuto u cistu svjetlost vjecnog nebeskog 
Nacela. Tu neospornu vezanost stvaranja i objavljivanja 
'Al-GazalT u svojhn kozmolosJdm razmatranjima posvje- 
docuje (wdrzavala^kom snagom bozarekoga Duha-Objavitelja 
i Duha-Stvoritelja, Duha koji se silazno-ocitujuCom ver- 
tikalom kozmickih svjetova razmahuje nmostvom egzisten- 
cijalnih darova: darom zivota, koji je zajednicki svim zi- 
vhn I ho fa na, darom mudrosti koju najpotpunije baStini ilovaca 
u carstvu razuinne naravi stvorenja, darom ljepote pri- 
mjerene svakom obliku kozmickog zivota, svijetu zvije- 
zda i minerala, podjednako kao i svijetu vegetatitve, ani- 
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malne i racionalne ilovace; tu je potom dar pravednosti 
potpuno povjeren namjesniku Bozjem u carstvu Priro- 
de, te dar milosti i plemenitosti, koje je bozanski Duh za- 
sadio u svaki oblik zive prirode kojom diSu kozmicki sv- 
jetovi. PoSto je bozanski Duh, kako primjecuje 'Al-Ga- 
zali, u svojhn stvaralackim i objaviteljskim kozmickim ra- 
zvijanjima u svaki oblik zive prirode udahnuo bro jne da- 
rove do one idealne mjere do koje svako zivo stvorenje 
u carstvu Prirode mora dorasti i dozreti o eshatoloSkoj 
situaciji, kao neizbjeznoj egzistencijalnoj jeseni covjeka, 
svijeta i povijesti, i to snagom zivotvornog daha primlje- 
nog od bozanskoga Daha, to ce nesumnjivo znaciti da ce 
Priroda, u svo joj svekoliko j razudenosti, u zavrSnici svog 
duhovnog rasta o eshatoloskoj punini neodoljivo podsje- 
cati na metakozmicko Lice bozanskoga Duha, onog istog 
kojim je bila opeca«5ena u svojim povijesnim izmaglica- 
ina, i £ ije kozmicke konture su cjelovito ocrtane u raskosnom 
mozaiku vidljivih i nevidljivih kur'anskih svjetova. Kada 
se, naime, saviju stranice Kur'a na i, paralebio s thii, stranice 
Prirode, u svjetlu svoje potpune nebesko-zemaljske sla- 
ve izronice Lice Gospodara svjetova, dja svjetlost jedino 
nikada ne zalazi. 
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